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Vorbemerkung 


Die Deutſche Zentralſtelle für volkskümliches Bücherelweſen ſteht 
feit einigen Jahren in Arbeitsgemeinſchaft mit dem führenden 
techniſch⸗wiſſenſchaftlichen Vereine Deutſchlands, dem Vereine deukſcher 
Ingenleure und dem ihm angeſchloſſenen Deutſchen Ausſchuſſe für 
techniſches Schulweſen. Zweck dieſer Arbeltsgemeinſchaft if, den 
vom Verelne deukſcher Ingenieure geführten Kampf gegen dle 
techniſche Schundliterakur duch pofitive, auf praktlſcher volkspäd⸗ 
agogiſcher Erfahrung beruhende Maßnahmen zu erleichtern und den 
volkstümlichen Büchereien einen auch vom fachlichen Standpunkt 
aus einwandfreien Aufbau ihrer Beſtände an techniſcher Ateratur 
zu ermöglichen. Mit der Durchführung oͤleſer Aufgabe hat der 
Vereln beutſcher Ingenieure den Leiter der Blblipthek der Techniſchen 
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Hochſchule Aachen, Bibllotheksrat Carl Walther, betraut, einen 
Fachmann, der ſelt Jahren der Verſorgung der volkstümlichen 
Büchereien mlt guter kechniſcher LAlterakur und der Bekämpfung 
techniſchen Schundes feine Aufmerkſamkelk gewiöͤmet hat. Herr 
Walther hat ſelther die Zenkralſtelle in allen dlesbezüglichen 
Fragen beraten und von ihr dle Hierzu erforderlichen Auffchlüffe 
über oͤle Bedürfniſſe der volkstümlichen Bücherei erhalten. Im 
Sommer dleſes Jahres IfE elne erfahrene Bibllothekarln aus dem 
Arbeltskrels der Lelpziger Bücherhallen und der Deutſchen Zentral⸗ 
ſtelle, Fräulein Hide Boſſe, einige Monate in Aachen geweſen, 
um unter Leikung des Herrn Walther die Neuerſchelnungen der 
letzten 1o Jahre zur Gewinnung einer für die volkstümlichen 
Bücherelen geeigneten Lifte wichtiger neuerer Werke aus dem 
Geſamtgeblete der Technik durchzuarbeiten. Das Ergebnis dieſer 
Arbeit legen wir unſeren Fachgenoſſen in der nachfolgenden Bücher⸗ 
zuſammenſtellung vor. 

Der Ausgangspunkt der Arbelt war das Fachberzeichnis gleichen 
Namens, welches dle Städtifhen Bücherhallen zu Leipzig erſtmalig 
im Jahre 1914, in 2. Auflage im Jahre 1920 herausbrachten. 
Diefes Verzeichnis hatte zuerſt die Aufmerkſamkelt des Vereines 
deutſcher Ingenleure auf die Arbeit der Leipziger Bücherhallen 
gelenkt. Es iſt dann von der Deutſchen Zenkralſtelle bei ihrem 
Verkehre mit den deutſchen Volksbüchereien in zahlrelchen Fällen 
»als beratendes Fachverzelchnis mit großem Gewinne benutzt worden. 
Heute iſt die im Jahre 1920 herausgekommene 2. Auflage in 
vielen Stücken ſchon veraltet: überholte Bücher ſtehen in dem 
Verzeichnis, wichtige Neuerſcheinungen fehlen, ja ganze, inzwiſchen 
bedeutend gewordene Gebiete der technlſchen Literakur find ent- 
weder gar nicht oder nur ungenügend vertreten. Hier ſetzt nun 
das „Nachtragsverzeichnls 1928“ ein. In feinem Aufbau ſchließt 
es ſich eng an den des genannken Hauptverzeichniſſes „Technik, 
Handwerk und Gewerbe“ an. Die Hauptabteilungen, Unterabteilungen 
und Paragraphen ſind im Nachtrage dieſelben wie im Hauptver⸗ 
zeichnis. Nur fehlen ſolche Abteilungen und Paragraphen, zu denen 
keine neuen Bücher Hinzugefommen find, anderſeits find neue 
Paragraphen, aber an der entſprechenden Stelle des Syſtems des 
Hauptverzelchnlſſes, gebildet worden. 

Zu beachten iſt, daß der „Nachtrag“ kein ſelbſtänoͤlges Vers 
zeichnis iſt, das innerhalb eines gewiſſen Umfanges alle heute für 
ole volkstümliche Bücherei wichtige kechniſche Literatur brächte. 
Solche Bücher des Hauptverzeichniſſes, 2. Auflage 1920, die heute 
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noch Geltung haben, ſtehen nur in oͤleſem, find alſo im Nachtrage 
nicht noch einmal aufgeführt. Bücherelen, die alſo auf Grund der 
von der Zenktalſtelle geſchaffenen Hilfsmittel ihren Beſtand an 
kechniſcher Literatur zum erſtenmal elner planmäßigen Durchſicht 
unterziehen wollen, müßten ſich von der Zentralſtelle das Haupt⸗ 
verzeichnis „Technik“ kommen laſſen und dazu den fetzt fertig⸗ 
geſtellten Nachtrag heranzlehen. Der Preis des Hauptverzelchnlſſes 
beträgt 1.— Mark. 

Eine Neubearbeitung des Geſamtverzeichniſſes Ift in Vorbereitung, 
doch wird dieſe kaum vor Ende 1926 herausgebracht werden können. 

Büchereien, die über die Hilfe hinaus, dle ihnen die beiden 
Verzeichniſſe „Technik, Handwerk und Gewerbe“ gewähren, Nat 
und Unterſtütung bei dem Aufbau ihrer technifhen Abtellung ſuchen, 
mögen ſich an die Auskunftsabtellung der Deutſchen Zentralſtelle 
wenden. Beſonders für klelnere Büchereien, Öle noch keine Erfahrung 
in der Verwertung techniſcher Literatur befigen, iſt die Zentralſtelle 
gern bereit; Auswahlliſten herzuſtellen. 

Der Nachtrag kommt zugleich in Form eines Heftes mit 
alphabetiſchem — und Sachregiſter heraus. Das Heft kann bon 
der Geſchäftsſtelle der Deutſchen Zenkralſtelle bezogen werden. 
Preis 1.— Mark. — Für Mitglieder und Teilnehmer der Zentral 
ſtelle und für Bezieher der Hefte für Bücherelweſen 0.75 Mark. 
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Julius Lerche, Arbeiter unter Tarnkappen. 2. Auflage 1920. 
147 Seiten 1 N 36 


Die Schrlſt trägt den Untertitel: Ein Such von Werkleuten und Ihrem Schaffen. 
Es erzählt von Menſchen, deren Gelſt und Arbelt in Werken der Technik vers 
borgen iſt. 


Carl Weihe, Aus eigener Kraft. 1919. 139 Seiten INT 


Entwirſt Bilder von deukſcher Technik und Arbeit. Es iſt in erſter Linie für 
dle reifere Jugend beſtimmt. 


Heinrich Dräger, Lebenserinnerungen. 1917. 197 Selten. (Dam⸗ 
burgiſche Hausbibliotheh 40 N 24 


Dräger erzählt In ſchllchter aber feſſelnder Welſe, wie er ſich oͤurch Flelß und 
eigene Erfindungen vom einfachen Uhrmacher eines vlerländiſchen Dorfes zum 
Begründer des Dräger⸗Werkes In Lübeck heraufarbeitete. 


Taten der Technik. Ein Buch unſerer Zeit. In Verbindung mit 
Arthur Fürſt und anderen herausgegeben von Hanns Günther. 
Mit vielen Abbildungen. Band 1, 2. 


Band 1: 1923. 328 Seiten e 7 N23 


Band 2: 1924. 328 Seiten ae ee Ara ıN24 

Aus dem Inhalt des erſten Bandes: Quer durch den Lökſchberg / Im Elſen⸗ 
walzwerk / Sternguder von elnſt und heute / Ins Meer hlnab / Das Sonnen⸗ 
kraftwerk bel Meadl und anderes. 

Aus dem Inhalt des zweiten Bandes: Die Maſchlne als Erzleher / Die Er⸗ 
oberung der Luft / Die elſernen Hände / Im Reich der Radlotechnik / Die Schaͤtze 
der Erde. 

In anzlehender Welſe werden dle größten Lelſtungen geſchlldert, ole dle Technik 
in der Neuzelt auf den verſchledenſten Gebleten vollbracht hat. 


Hanns Günther, Techniſche Träume. Mit Bildern. 1922. 


83 Seiten IN 37 
Spricht von den Enkwlcklungsmögllchkelten der Technik, dle ſich aus Ber⸗ 
ſuchen beſonders auf dem Geblete der Krafterzeugung (Sonne, Wind, Gezelken) 
ergeben. 
Alfred Freund, Technik. Mit Abb. 1920. 99 Selten 00 N 13 


Die Grundlagen der Technik, vom Standpunkte techulſch⸗wlſſenſchaftlichen 
Denkens aus, In elner für alle verſtändlichen Welſe Waben Be 


* 
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Georg von Hanffftengel, Techniſches Denken und Schaffen. Mit 
Abbildungen. 1922. 212 Seiten 3 N 40 
Elne gemelnverſtänoͤllche Einführung in die Technik. 


Erfinderfibel, zuſammengeſtellt von Paul Otto. 1920. Mit Abs 
bildungstafeln. 226 Selten 1 N 45 


Eine Sammlung von Auszügen aus Patentſchriften. Gegeben werden Bes 
ſchrelbungen und Zeichnungen der verſchledenſten patentierten Gegenſtände. Die 
Abſlcht des Buches Ift, den mlt techniſchem Stun Begabten elnen Blick in dle 
Werkſtatt des Erfinders fun zu laſſen und den Baſtler anzuregen. Techniſche 
Vorkenntulſſe werden nicht borausgefeßt. 


Arthur Fürſt, Die Welt auf Schienen. Mit Abbildungen. 1918. 
539 Seiten 810 N 12 


Die Elnelchtungen und der Betrleb auf den Elſenbahnen des Fernverkehrs; 
ſowle elne Geſchlchte der Elſenbahn. 


Die Lokomotive in Kunſt, Witz und Karikatur. 1922. 
128 Selten 810 N 30 


Eine Jeſtſchelft, die amläplih der Ablleferung der 10000. Lokomotive det 
Hannoberſchen Maſchlnenbau A. G. (Hanomag) erſchlen. Enthält elne Zuſammen⸗ 
ſtellung von ernſt⸗ und ſcherzhaften Bildern, Gedichten und Proſaſtücken, ole ſich 
auf die Lokomotlbe bezlehen. Bringt vlel kulturhlſtorlſch intereſſankes Materlal und 
iſt elne Ergänzung zu Fürſt, Die Welt auf Schlenen. 


Walter Strauß, Von eiſernen Pferden und Pfaden. Mlt 
420 Kunſtöruckkafeln. 1924. 124 Selten 810 N 31 


Lebenebllder aus dem Reiche der Lokomotive. Das Buch enthält zahlreiche 
Origlnalbelträge bedeutender Eifenbahnmaler und Dichter, ſowie von Vertretern 
der beutſchen Induſttle, ſchwelzeriſcher und 1 Bahnen. Es zeigt dle 
Entwidlung der Lokomotiven und bringe außerdem Aufnahmen von Lunnele. 
Brücken, Alpenbahnen uſw. Der Text gibt in plaubernder Welſe Erläuterungen dazu. 


* 


Otto Wiener, Phyſik und Kulturentwicklung durch kechniſche und 
wiſſenſchaftliche Erwelterung der menſchllchen Naturanlagen. 
Mit Abbildungen. 2. Auflage 1921. 118 Seiten 100 E 12 
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Karl Gokter und Jakob Nicolini, Holz⸗ und Hobelbank⸗ 
arbeiten für den Unterricht in Knabenhandfertigkelt, zur Betätigung 
der gewerblich arbeitenden Jugend in Ihren e 

im Elternhaus und Jugendheim. 2. abgeänd. Aufl. 1922. Bb. 1, 2 
Band 1: Splelzeug und eee e Att. 
35 Selten 2 N11 
Band 2: a e he für geübtere Hände. 35 S. 2 N 12 


Vorlagen mlt kurzen Erläuterungen; ole nebenhergehende praftifche Anleitung 
zu handwerklichen Arbelten wird votausgeſetzt. 


Bafteln und Bauen. Monatsſchrift für Handͤfertigkeit, Spiel 
und Arbelt. Herausgegeben von Fritz Seitz. Organ des Bundes 
deutſcher Baſtel⸗ und Mobdellbauvereine 2 N 14 
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A. Mlethe, Die Selbſtherſtellung eines Splegelteleſkops. Mit 
Abbildungen. 1921. 86 Selten 2 N16 
Für den Llebhaberaſtronomen beſtimmt, der ſich ſelbſt ein Fernrohr herſtellen will. 


Eberhard Schnetzler, Werkbuch fürs Haus. Mit vielen Abbll⸗ 
dungen. 32. Auflage. 323 Seiten 2 N 
Eine Anlelkung zur Handfertkigkelt für Baſtler. 


Jap bu. cf. In. Gar tæn unh. Onf- Mi hie leu. Mpbild unden -A 


440 Selten 2N18 
Eberhard Schnetzler, Der junge Maſchinenbauer. Mit vielen 
Abbildungen. 38. Auflage. 328 Selten 2 N 22 


Einführung In ole Elemente des Maſchlnenbaues und Anleltung zur Her⸗ 
ſtellung kleiner Modelle. 


Hanns Günther, Dle Selbſtanfertigung galvaniſcher Elemente. 
Mit Abbiloͤungen. 1921. 88 Selten 2 N 30 

Hanns Günther, Die Selbſtanfertigung von Kleintransformatoren 
und Gleichrichtern. Mit Abbildungen. 44 Selten 2 N31 

Hanns Günther und Hanns Vatter, Baſtelbuch für Radios 
amateure. Mit vielen Abbildungen. 224 Selten 2 N 33 
Anleitung zur Selbſtanfertigung aller Elnzeltelle für Radloempfänger. 


Willy Soepferlch, Anleitung zum Selbſtbau eines Faltbootes 
Zweiſitzer). Mit Abbildungen. 1928. 24 Selten 2 N 54 


Paul Adam, Die einfachen handwerksmäßlgen Buchbinderarbelten 
ohne Zuhilfenahme von Maſchinen. Mit Abbildungen. 1924. 
114 Seiten 198 N 171 
Eine Anlelkung zum Binden eines Buches für jeden, dem Maſchlnen nicht 

zur Derfügung ſtehen. 
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Allgemeine Berufskunde des Technikers und Hands 
werkers. Geſamtdͤarſtellungen. Verſchiedenes 


Inhalt 
Seite 
I. Der Beruf und das Perfonal. - 2 22... 124 
II. Allgemeine Hilfskenntniſſe und Hilfsmittel des Technikers 
und GewerbetrelbendererennNnsNnan˖nsns 127 


III. Geſchichte der Technik und des Handwerks. Fabrikgeſchichte 130 


IV. Die Förderung der Technik in Theorie und Praxis 
(Probleme und Unkerſuchungen. Ausſtellungen. Korpora⸗ 
tionen und Behörden - > > rn nn 134 


V. Das Geſamtgeblet der Technik. Verſchiedenees . 134 


I. Der Beruf und das Perſonal 


(8 3 Berufskunde und Laufbahnen — 8 5 Ausblloͤungs⸗ und Unkerrlchtsweſen — 

§ 9 Die Perſonalfrage vom rechkllich⸗ſozlalen Standpunkt (Arbeltsrecht) — 

8 9 Gewerbeordnung — 8 10 ee — 8 12 Ratlonelle Betrlebs⸗ 
hrung) 


8 3 


Baer, Die Ausbildung für den Beruf des akademifhen Bau⸗ 
ingenieurs. Ein Ratgeber für die Berufswahl. Hrsg. von dem 
deutſchen Ausſchuß für kechniſches Schulweſen und der deutſchen 
Geſellſchaft für Bauingenieurweſen. 1925. 15 Seiten 3 NI 


Unterrichtet über Aufgaben, Ausbildungsgang und Ausſichten des akademiſchen 
Bauingenleurs. 


Die Ausbildung des Eiſenhütteningenieurs im Betriebe 
und auf der Hochſchule. Ein Ratgeber für de Berufswahl. 
Herausgegeben vom deutſchen Ausſchuß für techniſches Schul⸗ 
weſen. 1920. 14 Seiten 5 N 19 
Auch abgedruckt ln der „Gemelnfaßlichen Datſtellung des Elſenhüttenweſens“. 


Alfred Fröhlich, Die mittleren techniſchen Berufe. 1924. 44 Seiten 
(Schriften des berufskunoͤllchen Ausſchuſſes der Relichsarbeits⸗ 
verwaltung) 2 N 22 
Die klelne Schrift ſchlldert das Weſen des Technlkerberufes und glbt In über⸗ 

ſichtlicher Welſe Auskunft über praktiſche Ausbildung, Schulen, Ausſlchten uſw. 


der Baus, Vermeſſungs⸗, Maſchlnenbau⸗ und Elektrotechniker, der Chemiker, 
Gewerbelehter und Techniker für dle Land wirtſchaft. 


Die Ausbildung für den kechniſchen Beruf in der mechaniſchen 
Induſtrle. 4. Auflage 1922. 28 Seiten. Deutſcher Ausſchuß für 
techulſches Schulweſen) 3 N21 
Den allgemelnen Ausführungen über dle Technlkerausblldung in Mafchinens 

bau, Schiffbau und Elektrotechnik ift das vom deutſchen Ausſchuß für technlſches 

Schulweſen ausgeatbeltete „Merkblatt für Praktlkanten ln der Maſchlnenluduſtele“ 

und eln Verzeichnis der techulſchen Hoch⸗ und Mittelſchulen belgegeben. 
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Der Techniker. Herausgegeben von der deutſchen Zentralſtelle für 
Berufsberatung der Akademiker in Berlin. 1919. 303 S. 3 M 17 
Inhalt: Der Ingenleur / Der Techniker als Verwaltungsbeamker / Der 

Archſtekt / Der Bauingenieur / Der Hüttenlngenleur / Der Bergingenleur und 

der Geologe / Der Chemiker / Der Land meſſer. 

Franz Zur Nedden, Das praktiſche Jahr in der Maſchinen⸗ und 
Elektromaſchinenfabrik. 2. Auflage. 1921. 246 Selten 5 N25 
Ein Leitfaden für den Beginn der Ausbildung zum Ingenleur. Gibt lm erſten 

klelneren Tell Auskunft über den Arbeitsbereich des Ingenleurs und Ratſchläge 

für das Prakklkantenſahr, lm zwelten größeren Teil bletet es zur Ergänzung der 
praktiſchen Arbeit elne zlemlich welkgehende Einführung In das Geſamkgeblet der 

Technologie des Maſchinenbaues. — Die 2. Auflage iſt überarbeltet und neu 

herausgegeben auf Beranlaffung und unter Mitwirkung des deutſchen Ausſchuſſes 

für technlſches Schulweſen. 

Auguſt Winnig, Die Hauptberuſe des Baugewerbes. 1923. 
45 Seiten. (Schriften des berufskundlichen Ausſchuſſes bei der 
Reichsarbeitsverwalkung) 3 N 30 


Elne kurze Berufskunde, öle über Tätigkeit, Lehre, Arbeltsbeblngungen und 
Aufſtiegsmögllchkelten des Bauhanoͤwerkers, alſo des Maurers, Zlmmerers und 
Dachdeckers unterrichtet. 


* * * 
Georg von Hanffſtengel, Techniſches Denken und Schaffen. Mit 
Abbildungen. 3. oͤurchgeſehene Auflage 1922. 212 ©. 3 N 4% 
Eine gemeinverſtänollche Einführung In ole Technlk. 


9 5 
J. Kubach, Neuzeltliche Lehrlingserzlehung. 1924. 59 Seiten 3 N 10 
„Aus der Werkſtatt — für dle Werkſtatt.“ Die Schrift Ift von elnem Wert⸗ 
melſter verfaßt und wendet ſich beſonders an die Eltern von Lehrlingen; betonk 
In erſter Linle dle Wlchtigkelt gründlicher Ausbildung für das ſpätere Vorwärts⸗ 
kommen und ole Sicherung der Egiftenz. 


Die Lehtlingsausbildung in der mechaniſchen Inoͤuſtrie. 1919. 


114 Seiten. Abhandlungen und Berichte über techulſches Schul⸗ 
weſen, Band 6. — Band 15 ſiehe im Hauptverzeichnis? 3 N 20 


Handbuch für das Berufs- und Fachſchulweſen. Im Auf⸗ 
trage des Zenkralinſtituts für Erziehung und Unterricht heraus⸗ 
gegeben von Alfred Kühne. 1922. 588 Selten Lesesaal 


Neben anderen Fachſchulen werden auch Öle fehnifhen Berufes (Fortbildungs-) 
und Fachſchulen ſowle das technlſche freie Bildungsweſen elner eingehenden 
geundfäglihen und beſchrelbenden Erörterung unkerzogen. — Ein ergänzendes 
Aoreßbuch aller deutſchen Berufes und Fachſchulen iſt In Vorbereltung. 


8•8 
Arbeltstecht und Arbelterſchutz (einſchlleßlich Derſorgung und 
Fürſorge für dle Krlegsopfer). Dargeſtellt von Glaß, Kaphahn 
u. a. Redaktionelle Zuſammenfaſſung: O. Weigert. 4. neu⸗ 
bearbelkete Ausgabe 1924. 555 Seiten Lesesaul 


Behandelt ble ſozlalpolltiſche Geſetzgebung des Relchs nach dem Stande vom 
Auguſt 1924. Der etſte ſyſtematlſche Tell erläutert öle Im zweiten Tell abge⸗ 
oͤruckten Verordnungen und Geſetze. 
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Arbeitsrecht und Arbelterſchutz leinſchließlich Derſorgung und 
Fürſorge für die Kriegsopfer). Die foztalpolitifhe Geſetzgebung 
des Reichs nach dem Stande vom Auguſt 1924. Dargeſtellt 
und bearbeitet von Glaß, Kaphahn u. a. Redaktionelle Zuſammen⸗ 
faſſung: O. Weigert. 4. neubearbeitete Ausgabe 1924 Lesesaal 


8 10 
Hans Bette, Gewerbehyglene. 1924. 131 Selten. (Sammlung 
Göſchen) 10 N12 
Kurzer Überblick Über die geſunödheltlichen Schädlgungen der gewerblichen 
Arbeit Im allgemelnen ſowle einzelner befonderer Induſtelezweige und über dle 
Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung. 
Adolf Bender, Merkblätter für die Unfall- und Krankheitsver⸗ 
hütung im gewerblichen Betriebe für Unternehmer, Betriebsleiter, 
Melſter und Arbeiter zuſammengeſtellt. 1919. 16 S. 10 N37 


Die Unfallverhütung im Bilde. Bearbeitet von der Tiefbau⸗ 
genoffenfhaft. 80 Tafeln zur Verhütung der am häufigſten vor⸗ 
kommenden Unfälle. 2. Auflage 1925 10 N 34 
Das Buch bedient ſich der anſchaullchen Form von Belſplel (Unfall und 

Gegenbelſplel (Verhütung). 


8 12 
Carl Köttgen, Das wirtſchaftliche Amerlka. Mit Abbildungen. 
1925. 183 Seiten 12 N 46 


Beriht über elne Stublenrelſe des Verſaſſers, elnes der führenden 
Induſttlellen Deutſchlands. Die Schrift legt dar, warum dle amerlkanlſche Wirt⸗ 
ſchaft ratloneller als die beutſche arbeltet, Infolgedeffen auch höhere Löhne zahlen 
nk es werden auch Hinwelſe geboten, wo Deukſchland von Amerlka lernen 
ann. 


Fritz Wegeleben, Die RNationaliſterung im deutſchen Werkzeug⸗ 


mafchinenbau. 1924. 172 Seiten 12 N 50 


Der Berfaffer erläutert feine Anſchauung an der Entwicklung der im deutſchen 
Wectzeugmaſchlnenbau führenden Firma Ludtolg Loewe & Co. A.⸗G. 


Georg Schleſinger, Pſychotechnik und Betriebswiſſenſchaft. Mit 
Abbildungen. 1920. 167 Selten 12 N 60 
Die Schelft behandelt die Bedeutung der Pſychotechnik für die Betriebes 


wiſſenſchaft und ſchlldert pſychotechulſche Derſuche ſowle Ihre praktiſchen Er⸗ 
gebniſſe. Die Darſtellung iſt gemelnverſtändlich gehalten. 


Heurh Ford, Mein Leben und Werk. 1924. 328 S. 12 N 65 


Bor allem wichtig als Zeugnis für öle Denkwelſe und Arbelksmethoden eines 
genlalen Ingenleurs und Organiſators, dem Stelgerung der Probuktlvltät ducch 
raklonelle Bekrlebsführung oberſter Leitſtern feines Handelns iſt. 


Eugen Rofenftod, Werkſtattausſiedlung. Unterſuchungen über den 
Lebensraum des Induſtrlearbelkers. In Verbindung mit E. May 
und M. Grünberg. 1922. 286 Seiten 12 N 66 


Roſenſtock ſtellt wle Ford dle Frage nach der vernunftgemäßen Drganifation 
des luduſtrlellen Großbetelebes. Während aber Ford dabel ganz vom Bettleb 
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und feiner Okonomle, von der Produktloltät der Arbelt ausgeht, ſtellt Roſenſtock 
den arbeitenden Menſchen ſelbſt In den Mittelpunkt ſelner Bekrachtungen. 
Nach ihm leldet nichk nur der Menſch, ſondern auf die Dauer auch dle In⸗ 
duſtrle und ihre Ptoduktloltät ſelbſt, wenn fie dem Arbelter Immer mehr den 
perfönfihen Lebensraum verküczt, ihm immer mehr dle Möglichkeit nimmt, 
eln beſcheldenes Stück Welt um ſich aufzubauen. Roſenſtock fordert daher, Im 
ſchroffen Gegenſatz zu Ford, dle Auflöſung der räumlich zuſammengeballten 
und bis ins klelnſte durchorganlſlerten Nleſenbekrlebe. An Ihrer Stelle bes 
fürwortet er dle Errichtung von klelneren Werkſtattkomplexen — Induſtrle⸗ 
ausfiedlung — im ganzen der Induſtrle, die dabel durchaus zentrallſtiſch 
planboll geleltet fein kann. So bedeutend und welktragend wle ole fachlichen 
Vorſchläge des Verfaſſers, fo anzlehend und lebensvoll iſt der Gang ſelner 
Bewelsführung, dle das Lebens⸗ und Werkmanusſchlckſal des Drehers E. May 
in den Mittelpunkt ſtellt. 


II. Allgemeine Hllfskenntnlſſe und Hilfsmittel des 
Technikers und Gewerbetrelbenden 


8 14 Betrlebsorganlſatlon, Kalkulation — 8 16 Die Normallſlerung In ber 

a — 817 Patentweſen und Mufterfhug — 8 20 Technifhes Zeichnen — 

21 Die Mathematit in Ihrer Anwendung auf dle Technik — 8 22 Maße, 

Meßwerkzeuge und Meſſen — 8 23 Techniſche Hllfsblcher, Tabellen uſw. — 
8 28 Technlſche Sprachwoͤrterbücher) 


8 4 


Frieoͤrich Mehenberg, Einführung in die Drganifation von 
Maſchinenfabriken unter befonderer Berückſichtigung der Selbſt⸗ 
koſtenberechnung. 2. Öucchgefehene und erwelterte Auflage 1919. 
240 Seiten 14 Nö 14 
Aus dem Votwork: „Das Buch fill den technlſch gebildeten Neuling In den 

Fragen der Werkorganlſatlon lehren, den Gegenſtand der Fabrikation bon dem 

Augenblick an, wo der Rohſtoff In das Werk eintritt, bis zu demjenigen, wo 

dle fertige Ware hlnausgefahren wird, wittſchaſtlich rechnend zu begleiten.” — 

i für derartige Selbſtkoſtenberechnungen find dem Werk bel⸗ 

gegeben. 


Friedrich Leitner, Die Selbſtkoſtenberechnung induſtrieller Ber 
triebe. 7. Auflage 1921. 384 Seiten 14 N 16 
Eln umfaffendes Lehrbuch mit vlelen Belſplelen. 


Walter Bucerius, Grundlagen der rationellen Betriebsführung 
mit beſonderer Berückſichkigung des Handwerks. Mit Ab⸗ 


bildungen. 252 Selten 14 N 26 
Enno Heidebroet, Inoͤuſtrlebekriebslehre. Mit Textabbilöͤungen 
und Tafeln. 1923. 285 Seiten 14 N 17 


Don einem Ingenleur für Ingenleure geſchrieben. Handelt Über oͤle wlet⸗ 
ſchaftlich⸗kechniſche Drgantfatlon des Induſtrlebettlebes mit beſondetet Berüds 
ſichtigung der Maſchlneninduſtrle. Geht vom Selbſtkoſtenweſen aus und bes 
handelt anſchlleßend ole übrigen Gebleke der Betrlebswlſſenſchaft. 


Richtige Selbſtkoſtenberechnung als Grundlage der Wirtſchaft⸗ 
lichkeit induſtrieller Unternehmungen und als Miktel zur Beſſerung 
der Wettbewerbsverhältnlſſe. 2. Aufl. 1921. 20 Seifen 14 N 18 


— 
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Grunoͤplan der Selbſtkoſtenberechnung. Entwurf. 2. Auflage. 
1921. 32 Seiten 14 N 19 


Diefes Buch, ſowle das vorhergehende, lſt auf Grund umfaſſender Vor⸗ 
arbelten vom Ausſchuß für wlrtſchaftliche Fertigung im Zuſammenwlrken mit 
führenden Wirtſchaftsverbänden bearbeitet worden. 


Alfred Schlomann, Aus Handel, Induſtrie und Technik. 1922. 
Heft 1-6. 


Heft 1: 1 ge age ME eine Hale e, 


42 Selten : 14 N 50 
Heft 2: Auftrag auf eine Danpfefinige bon 55 eee 
bis zur Abnahme. 52 Seiten . 14 N 31 


Heft 3: Auftrag auf eine 5 40 S. 14 N 32 
Heft 4: Anlage elnes ge ad fe Licht⸗ und 


Kraftſtrom. 60 Seiten 5 14 N 38 
Heft 5: Beſchaffung eines elektriſch e 8 für 
eine Maſchlnenbauhalle. 30 Seiten . IE N 34 
Heft 6: eng rue ee eee ee, 
26 Seiten — 14 N 35 


Das Werk lſt In Here eines Seleſwechſele mit "Dufterbeifptefen gehalten 
und auf Grund von katſächllchen Befchäftsatten unter Belgabe von Zeichnungen 
zuſammengeſtellt. 


Carl Theodor Buff, Werkftattbau. Mit Textabbiloͤungen. 1921 

282 Seiten 461 N 261 

Handelt von Anordnung, Geſtaltung und Elurlchtung von Werkanlagen nach 
Maßgabe der Betrlebserfordernlſſe. Gibt jedoch kelne Beſchrelbung elnzelner aus⸗ 
geführter Anlagen, ebenſo wenig wle Gebrauchsanwelſungen für künftige Bauten, 
ſondern erörtert nur an praktiſchen Belſplelen grundſätzlich und kritiſch alle Geſlchts⸗ 
punkte, die für Betrlebslelter und Baulngenleure bel der Werkanlage in Frage 
kommen. 


Taſchenbuch für den Fabrikbetrieb. Herausgegeben bon 
H. Dubbel. Mit Figuren und Tafeln. 1923. 883 Seiten Lesesaal 


Inhalt: Der Kraftbetrieb / Herſtellung und Organlſaklon / Anlage und Eins 
richtung der Fabriken. 


8 1 


Georg Barboß, Vereinheitlichung in der Inoͤuſtrie. Mit Abs 
blloͤungen. 1920. 218 Seiten 16 N 12 
Zur Einführung In dle in den letzten Jahren im In- und Aus land beſonders 

wichtlg gewordene Frage der Normalifierung geeignet. Behandelt deren ger 


ſchlchtliche Entwlcklung, ole bisherigen Ergebniffe, ſowle Ihre technlſchen und 
wirtſchaftlichen Grundlagen. 


Walter Porſtmann, Paplerformate. Bearbeitet im Auftrage 
des Normenausſchuſſes der deutſchen Inoͤuſtrle. 1923. 68 Seiten 
(DIN-Bud) 16 N 30 
Gehandelt die DINsFormate und Ihre Einführung in dle Praxls. 
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Adolf Hellandt u. A. Maier, Zeichnungsnormen. Mit Ab⸗ 
bildungen. 3. erweiterte und verbeſſerte Auflage. 1925. 81 S. 
(DIN:Bud) 20 N 351 


Zuſammenſtellung der heute gülkigen, vom Normenausſchuß der deutſchen 
Induſtrle herausgegebenen Vorſchelſten für Zeichnungen, ohne Anwendungen 
auf Öle verſchledenen Geblete det Technik. 


Der Austauſchbau und ſeine praktiſche Durchführung. Bearbeltet 
von G. Berndf u. a. Herausgegeben von Otto Kienzle. Mit Ab⸗ 
bildungen und Zahlentafeln. 1923. 320 Seiten. (Schriften der 
Arbeitsgemelnſchaft deutſcher Betrlebsingenieure) 16 N 40 


Darftellung der Grundlagen des Austauſchbaues, deſſen Zweck das freie 
Aus wechſeln belleblger Teile Ift, in den verſchledenen Fabrikatlonszwelgen. 


8 17 
M. Thomeſcheit, Die Patentrecherche. 1914. 145 Seiten Lesesaal 


Wegwelſer zur Ermittlung deutſcher und auslänolſcher Patentſchutzrechte und 
zur Feſtſtellung der den Erporthandel ſchädigenden Scheinpatente. 


8 20 
Adolf Heilanoͤt u. A. Maler. Zeichnungsnormen. Mit Abs 
bildungen. 3. erwelterte und verbeſſerte Auflage. 1925. 81 Selten. 
DIN-Buch.) 20 N 35 
Zufammenftellung der heute gültigen, vom Normenausſchuß der deukſchen 


Induſtrle herausgegebenen Borfchriften für Zelchnungen, ohne Anwendungen auf 
ole verſchledenen Geblete der Technik. 


8 21 


Frltz Krauß, Die Nomographie oder Fluchtlinlenkunſt. Mit 
Figuren. 1922. 56 Seiten 21 M 30 


Techulſcher Leltfaben. Zum BVerftändnis find nur elementare mathematifhe 
Kenntniſſe erforderlich. Die erläuternden Belfpiele find der Mathematlk, Phyſit, 
dem Maſchinenbau und der Helzungstechnik entnommen. 


Fell Auerbach, Die graphiſche Darſtellung. Mit Figuren. 
2. Aufl. 1918. 18 S. (Aus Nakur und Geiſteswelt ) 1 N 40 


Allgemeln verſtändliche, durch zahlrelche Belſplele aus allen Gebleten der 
Wlſſenſchaſt und Pragls erläuterte Einführung In den Sinn und den Gebrauch 
der graphifhen Darſtellung. 


8 22 
Auguſt Blind, Maß⸗, Münz⸗ und Gewichtsweſen. 2. vollſt. um⸗ 
gearb. Aufl. 1923. (Sammlung Göſchen) 144 Seiten 22 W 10 
Überſicht äber dle Maße und Münzen, dle in allen Ländern der Erde im 
Gebtauch ſind ober früher benutzt wurden. 


Max Kurrein, Meßtechnik. Mit Abbildungen. 1921. 64 Selten. 


(Werkſtattbücher) 22 N 21 
Walter Block, Hanoͤbuch der kechulſchen Meßgeräte. Mit Ab⸗ 
bildungen. 1923. 392 Selten 22 N 30 


Das zum Nachſchlagen beſtimmke Buch gibt elne Beſchrelbung allet Meß⸗ 
geräte für mathematlſche, phyſlkallſche und elektelſche Größen. 


— 
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G. Berndt, Techniſche Winkelmeſſungen. Mit Textfiguren und 
Zahlentafeln. 1925. 75 Selten. (Werkſtattbücher) 22 N 40 


Parallelendmaße, Ihre Bedeutung und Anwendung. 1923. 
72 Seiten 22 N 42 


Grenzlehren. Mit einem Anhang: Kegellehren, Zahnſtärkelehren, 
Fräſerlehren, Meßuhren. 1923. 92 Seiten 22 N 43 
Diefe beiden von der FirmaLudiolg Loewe & Co. A.⸗G. in Berlin herausgegebenen 

Schelften find urſprünglich als Prelsliſten gedacht, enthalten aber eingehende 

Angaben über dle Enkwicklung der bekreffenden Meßwerkzeuge, über das zu Ihrer 

Herſtellung verwendete Material, über die vom Normenausſchuß der deuffchen 

Induſtrle herausgegebenen Paſſungsnormen uſw. Der Text wird durch gute Ab⸗ 

bildungen unterſtlützt. 


8 23 
Julius Beuder u. Wilh. Heinr. Schmloͤt, Bezugsquellen. 
9. vermehrte Ausgabe 1925. 1605 Selten Lesesaal 


Handelt von den Bezugsquellen für Elſen⸗ und Metallwaren, für Maſchlnen 
und alle übrigen Erzeugniffe der deuffhen Induſtrle. Mlt deutſchem, engliſchem, 
franzöſiſchem, ſpaniſchem und ltalleniſchem Artlkelregiſtet und einem Verzeichnis 
der einfchlägigen Großhandͤlungen und Exportflrmen. 


8 29 
S. Herzog, Induſtrlelles Wörterbuch. 1924. 509 Seiten Lesesaal 


III. Geſchichte der Technik und des Handwerks. 
Fabrikgeſchichte 
8 35 Allgemelnes, Gefamtdarftellungen — $ 38 Sammlungen bon Lebens, 
beſchreibungen — § 40 Einzelne Blographlen — 42 Fabelkgeſchlchten und Abs 
handlungen über elnzelne Werke) 
8 38 


Beiträge zur Geſchichte der Technik und Induſtrie. 
Band 9-14: Band 1-8 ſiehe im Hauptverzeichnis.) 


Band 9: 1919. 179 Seiten ine ER 35 N 19 
Band 10: 1920. 200 Seiten 35 N 20 
Band 11: 1921. 236 Seiten 35 N27 
Band 12: 1922. 215 Seiten 35 N 22 
Band 13: 1923. 150 Seiten 35 N 23 


Band 14: 1924. 278 Seilke n 35 N 24 

Inhalt des 9. Bandes: Beiträge zur Geſchichte der Felnmehanit / Die 
Entwicklung des Schlffsankers bis zum Jahre 1500 n. Chr. / Belträge zur Ent⸗ 
wicklung des Dampfkeſſelbaues In den letzten 80 Jahren / Dle geſchlchtliche 
Entwicklung der Elſen⸗ und Stahllnduſtrle im Krelſe Hereſchaft Schmalkalden / 
Der deutſche Werkzeugmaſchlnen⸗ und Werkzeugbau im 19. Jahrhundert Vor⸗ 
läufer und Entſtehen der Kammerſchleuſe, Ihre Würdigung und Welterentwlcklung / 
Aus der Entwlcklungsgeſchlchte des deutſchen Werkzeugmaſchinenbaues. 

Inhalt des 10. Bandes: Frleörlch Harkort, der große deutſche Induſtrle⸗ 
begründer und Boltserzleher ! Die Brüder Siemens und die Wärme / Frledrich 
Siemens und das Glas Holzſchut, feine Entwicklung von der Urzeit bis zur 
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Umwandlung des Handwerks im Fabrikbetrlebe / Helnrlch Gerber, Altmeifter der 
deutſchen Elſenbaukunſt / John Cockerlll in ſelner Bedeutung als Ingenleur und 
Induſtrleller / Der amerlkaniſche Werkzeugmaſchlnen⸗ und Werkzeugbau lm 18. und 
19. Jahrhundert / Ell Whitney 1765-1825), der Erfinder der Baumwollenkkern⸗ 
maſchine und der Schöpfer der auskauſchbaren Fertigung / Technlſche Darſtellungen 
aus alten Minlaturwerken Entwicklung der Drehbewegung. 

Inhalt des 1. Bandes: Aus der Seſchlchte der Gasmaſchine / Elektelſche 
Bahnen ! Die Erfindung der Buchdruckerkunſt vom techniſchen Standpunkt / 
Vorgeſchichte des germanlſchen Schlffbaues | Die Brüder Slemens und das 
Siemens⸗Martln⸗Derfahren. 

Juhalt des 12. Bandes: Aus der geſchlchtlichen Entwicklung des Elſenhütten⸗ 
weſens Oberſchleſlens an Hand der Geſchichte der Könlgshütte / Wllhelm Auguft 
Lampadlus / Helnrlch von Stephan / Der Werdegang wichtiger Erfindungen auf 
dem Seblete der Spinnerel und Weberel / Zur Geſchlchte der Solinger Klingen⸗ 
und Waffeninduſtrle | Das Waſſerwerk der Stadt Halle / Johann Georg 
Bodmer | Aus der Geſchlchte der Keramlk in Deutſchland / Frleörlch Anton 
ch. v. Helnltz / Bergmänniſche Kunſt. . 

Inhalt des 13. Bandes: Über den derzeitigen Stand unſeter Renntaiffe von 
den Anfängen der Pulverwaffen Juſtus Llebig als Förderer der chemlſchen 
zur ! Die Geſchichte des Suezkanals | Die Firma Voigt & Haeffner. 

as Werben eines Ingenleurs und eines Unternehmens zur Frühzelt der Elektro⸗ 
technik / Bon der Kupferſchmlede zur Großlnbuſtrle | Die Schrelbmaſchlne bis 1900 
Geſchichte der Schokolade und Schokolabenluduſtrle. 

Inhalt des 14. Bandes: Dle geſchlchtliche Entwicklung der Elſenbahnbremſen 
Frlebrlch Wilhelm Graf von Reden | Alfred Krupp als Maſchlnenbauer / Die 
geſchichtliche Entwicklung der Chemie / Der Elſenbahnkönlg Strousberg und feine 
Bedeutung für das europälſche Wirkfchaftsleben / Über die Konſttuktlon von 
Fallen und Selbſtſchüſſen / Dle Entwlcklung oͤer Schtaubengewlnde / Zur Geſchlchte 
des Alumintums und ſelner lelchten Legierungen / Der Werkſtoff im Kranbau ! 
Aus der Geſchlchte Augsburgs, feiner Gewerbe und Inoͤuſtrle | Die Entwicklung 
der Mecjanifierung bei der Herſtellung von Elſen⸗ und Stahloͤrähten / Earften 
Waltſen | Aus der Zelt der alten Welnpreſſen ! Emil Keßler, ein Begründer des 
deutſchen Lokomotlobaues / Zur Geſchlchte des Akkumulakors und der Akkumulatoren⸗ 
fabrik A.⸗G. Belträge zur beutſchen Indäſttlegeſchlchte. 


* 


Fritz Hellwag, Die Geſchichte des deutſchen Tiſchlerhanoͤwerks. 
Mit Abbiloͤungen. 1924. 764 Seiten 35 N 32 
Die Geſchlchte des Tlſchlerhanbwerks vom 12. bie zum 20. Jahrhundert wird 

behandelt. Beſonders ausführlich iſt dle ältere Zelt, die Zelt des Zunftivefens, 

dargeſtellt. 

Mar v. Eyth, Die Anfänge der Technik. In: Weltall und 
Menſchhelt. Band 5. Selte 1-90 35 M357 


Hannah Lewin-Dorſch und Heinrich Cunow, Die Technik in 
der Urzeit und auf primitiben Kulturſtufen. Mit Abb. Bd. 1-3. 
Band 1: Das Feuer. Der Wohnungsbau. 1912. 109 Seiten 35 N 36 
Band 2: Nahrungsbeſchaffung und Ernährung. 1919. 92 S. 35 N 37 
Band 3: Enkſtehung der Waffen. Körperſchmuck. Die Technik 
der Bekleidung. 1912. 103 Seiten se) are 35 N 38 

Karl Weule, Frühformen der Mechanik. Mik zahlreihen Ab⸗ 


bildungen. 1921. 76 Seiten. Die Anfänge der Nakurbeherrſchung, 
Band 1.) N 33 N 39 
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Hugo Th. Horwitz, Entwicklung der Drehbewegung. In: Beiträge 
zur Geſchichte der Technik und Induſtrie. Band 10. Seite 179-195 
Kulturgeſchichtlich⸗völkerkunoͤllche Studle. 35 N 203 


A. Neuburger, Phyſik und Chemie in ihrem Werdegang und 
ihrer Bedeukung für die Entwicklung der Technik und Induſtrie, 
des Verkehrsweſens und Handels uf. In: Weltall und 
Menſchhelt. Band 5: Selte 97-342 35 N 35 


Otto Wiener, Phyſtk und Kulkurentwicklung oͤurch kechniſche und 
wiſſenſchaftliche Erweiterung der menſchlichen Naturanlagen. Mit 


Abbildungen. 2. Auflage 1921. 118 Seiten 100 E 121 
K. Wiedenfeld, Ein Jahrhundert cheinifher Montan⸗Induſtrie. 
1916. 155 Seiten 35 N 45 


Behandelt: Bergbau, Eiſenlnduſtrie, Mekallinduſtrle, Maſchlnenbau im Zelk⸗ 
traum von 18151915. 


Friedrich Haßler, Aus der Geſchichte Augsburgs, ſeiner Gewerbe 
und feiner Indͤuſtrie. In: Beiträge zur Geſchlchte der Technik 


und Induſttie. Band 14: Seite 155-192 35 N 241 
Fr. M. Feldhaus, Die Säge. Ein Rückblick auf vier Jahrtauſende. 
Mit Abbildungen. 72 Selten 35 N 60 

8 38 


Männer der Technik. Ein biographiſches Handbuch. Heraus⸗ 
gegeben im Auftrage des Vereins deutſcher Ingenieure von 
Conrad Matſchoß. Mit Biloͤniſſen. 1925. 306 Selten Lesesaal 


In öleſem zum Nachſchlagen beſtlmmten Werk find etwa 850 kurze Biographien 
bedeutender Männer der Technik und Induſtrle aller Zelten und Völker vereinigt. 


8 40 
L. Berger, Der alte Harkort. Ein weſtfällſches Lebens⸗ und Zelt 
bild. Bolksausgabe. 1991. 650 Seiten 40 N 23 


Lebensbild Frleörlch Harkorts, der durch Gründung der mechanlſchen Werts 
ſtätte In Wetter a. d. Ruhr für ole rhelnlſch⸗weſtfällſche Inoͤuſttle von Bedeutung 
wurde, der aber welt darüber hinaus auch auf anderen Gebleten des öffentlichen 
Lebens In ſelbſtloſer Welſe fördernd und antegend gewlrkt hat. 


Conrad Matſchoß, Friedrich Harkort, der große deutſche Indͤuſtrie⸗ 
begründer und Volkserzieher. In: Beikräge zur Geſchichte der 
Technik und Induſtrle. Band 10: Seite 1-40 35 N 201 
Wichtig für die Geſchlchte der rheinifchsweftfällfchen Induſttle. 


Heinrich Dräger, Lebenserinnerungen. 1917. 197 Selten. (Hams 
burglſche Hausbibliothet) 40 N 24 
Dräger erzählt In ſchlichter aber feſſelnder Welfe, wie er ſich durch Flelß und 

eigene Erfindungen vom elnfachen Uhrmacher eines vierlänölfhen Dorfes zum 

Begründer des Dräger⸗Werkes in Lübeck heraufarbeltete. 
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Fell Auerbach, Ernſt Abbe. Herausgegeben von der Siemens⸗ 
Ring⸗Stiftung zur Ehrung großer Männer der Technlk und der 
techniſchen Wiffenfchaften. 1919. 48 Seiten 40 N 22 


Schlldert Leben und Wirken Abbes, des Schöpfers der Zelßwerke In Jena, 
des Bahnbrechers auf dem Geblete ſozlaler Bekrlebsgeſtaltung ln der Groß⸗ 
induſtele. 


Conrad Matſchoß, Aug. Thyſſen u. ſeln Werk. 1921. 38 S. 40 N 25 


Die Schrlſt ift der Erinnerung an dle Begründung des erſten Thyſſenſchen 
Werkes am 1. April 1871 gewloͤmet. 


Helnrich Ehrhardt, Hammerſchläge. 70 Jahre deutſcher Arbeiter 
und Erfinder. Unter Mitwirkung von H. Dominik bearbeitet. 
1922. 120 Selten 40 N 27 


Eigene Lebensbeſchrelbung Ehrhardts, der ſich aus ärmlihen Dethältnlſſen 
zum Schöpfer der Rhelnifhen Metallwarenfabrlk und anderer induſttleller Unters 
nehmungen emporarbeltete. 


Karl Weihe, Mag Eyth. 2. Auflage 1922. 126 Seiten 40 N 21 


Eln kurz gefaßtes, feffelndes Lebensbild Eyths, des Dichker-Ingenleurs, mit 
Auszügen aus ſelnen Schriften. 


Gleſeke, Helnrich bon Stephan. In: Beiträge zur Geſchlchte der 
Technik und Indͤuſtrle. Band 12: Seite 51-00 35 N 224 


Heinrich Lotz, John Cockerlll in feiner Bedeutung als Ingenieur 
und Induſtrleller. In: Beiträge zur Geſchlchte der Technik und 
Induſtrle. Band 10 Seite: 103-120 35 N 205 


Lebensbllö des Begründers der belglſchen Großlnoͤuſtrle, eines det bedeutendften 
Induſtrlellen aus der erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 


Conrad Matſchoß, Werner Siemens. 1920. 193 Selten 40 N 26 


Ein kurzgefaßtes Lebensbllö, aus Anlaß der 100. Wiederkehr von Werner 
Slemens' Geburtstag verfaßt. 


Conrad Matſchoß, Ferdinand von Miller, der Erzgleßer. In: 
Beiträge zur Geſchichte der Technik und Induſtrle. Band 5: 
Seite 174-213 35 N 157 
Der Erinnerung an dle 100. Wiederkehr von Ferdinand v. Millers Geburtstag 

gewidmet. 


8 42 


Conrad Matſchoß, Ein Jahrhundert deutſcher Maſchlnenbau. 
1919. 276 Selten 42 N 15 


„Bon der mehanifhen Werkftätte bis zur deutſchen Mafchinenfabrlk. 1819-1919.” 
Im Rahmen der Geſamtentwlcklung des deutſchen Maſchlnenbaues gibt der 
Derfaffer elne anregende Darſtellung der Geſchichte der deutſchen Maſchlnen⸗ 
fabrik A.⸗G. Dulsburg (Demag “) und ihrer Skammflrmen. 


Conrad Matſchoß, Geſchlchte der Gasmokorenfabrik Deutz. 1921. 
152 Selten 42 N 18 


Das Buch iſt niht nur als Jabelkgeſchlchte von een fondeen zuglelch 
als Entwicklungsgeſchichte der modernen Gasmaſchine, deren Schöpfer die beiden 
Begründer der Gasmototenfabrik Deutz, Otto und Langen; find. 


10 


— 
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Wilhelm Elbers, 100 Jahre Baumwolltepkilinduſtrle. Heraus⸗ 
gegeben aus Anlaß des 100 jährigen Beſtehens der Firma Gebr. 
Elbers A.⸗G., Hagen i. W. 1922. 335 Selten 42 N 30 
Enthält im erſten geſchlchtllchen Tell außer einer Geſchichte der Gebr. Elbers A.⸗G. 

1822-1922) elne ausführliche Darſtellung der technlſchen und wlktſchaftlichen Ent⸗ 

wicklung der Baumwolllnduſtrle in den letzten 100 Jahren. Im zweiten praftifchen 

Tell werden Richtlinien für die ratlonelle Betriebsführung in der Saumwolltexkil⸗ 

Induftele mifgeteilt. Die wlſſenſchaftlich berichtende, weniger etzählende Darſtellung 

{ft durch viel Zahlenmaterlal und gute Abblloͤungen unterſtützt. 


H. Voigt, Die Firma Volgt & Haeffner. In: Beiträge zur Geſchlchte 
der Technik und Indoͤuſtrie. Band 13: Seite 30-60 35 N 231 


Die Abhandlung ſchlldert das Werden eines Ingenleurs und eines Unter⸗ 
nehmens aus der Frühzelt der Elektrotechnlk. 


IV. Die Körderung der Technik in Theorle und Praris 
(8 50 Behörden, Körperſchaften, Bereine) 


8 50 
Conrad Matſchoß, Preußens Gemwerbeförderung und ihre großen 
Männer. 1921. 165 Seiten 50 N 35 
Das Thema lſt behandelt Im Rahmen der Geſchichte des Dereins zur Ber 
förderung des Gewerbeflelßes 1821-1921. Im Mittelpunkt der Darſtellung ſteht 
die Lebensatbelt Beuths, der für Preußens Induftcielle Entwlcklung bahn⸗ 
brechend wirkte. 


Das Deutfhe Muſeum. Geſchlchte, Aufgaben, Zlele. Im Auf⸗ 
frage des Vereins deutſcher Ingenieure unter Mitwirkung 
herborragender Vertreter der Technik und Naturwiſſenſchaften 
bearbeltet von Conrad Matſchoß. 1925. 364 Selten 50 N 40 


Jeſtſchriſt zur Eröffnung des Mufeume, dle zugleich elne Beſchrelbung der 
Sammlungen gibt; mit ſehr gukem Abblldungsmaterlal ausgeſtattet. 


V. Das Geſamtgebiet der Technik. Verſchledenes 


(S 60 Weſen und Wert der Technik und Ihre Beziehung zu anderen Lebens⸗ 
gebleten — 8 63 Zeltfchriften und Jahrbücher — 8 65 Enzyklopädiſche Geſamt⸗ 


darſtellungen — 68 Enzyklopädlſche Nachſchlagewerke — 8 69 Naltlonelle 
Kraft⸗ und Wärmewirtſchaft — 8 72 Die Rolle des Waſſers in der Tehnid 
8 60 


Alfred Freund. Techulk. Mit Abb. 1920. 99 Selten % N 15 


Dom Standpunkt technlſch⸗wirtſchaftllchen Denkens aus werden die Gtund⸗ 
lagen der Technik in elner für alle verftändlihen Welſe dargeſtellt. 


Robert Weyrauch, Die Technik. 1922. 280 Seiten 60 N 25 


Behandelt das Weſen der Technulk und Ihre Bezlehung zu anderen Lebens⸗ 
gebleten. 


ulrich Wendt, Die Technik als Kulturmacht in ſozialer und 
geiſtiger Beziehung. Eine Studle. 1906. 322 Seiten co N 30 


Allgemeine Berufskunde des Technlkers und Handiverfers 135 


Techniſche Abende im Zenkralinftitut für Erziehung und Unter⸗ 
richt. 8 Vorträge. 1917. 8 Hefte mit je 20 — 30 Selten co N 35 


Inhalt: C. Matſchoß, Die Bedeutung der Perſönllchtelt für dle induſtrlelle 
Entwicklung / Rammerer, Die Notwenoͤlgkelt der Mafchinenarbelt / Schleſinger, 
Der Elnfluß des Werkzeugs auf Leben und Kultur / Mutheſius, Handarbeit und 
Maſſenerzeugnis / P. Behrens, Über dle Bezlehungen der känſtlerlſchen und 
technlſchen Probleme / Franz, Werke der Technik lm Lanöſchaftsblld / Iſchlmmer, 
Die Phlloſophle der Technik / Th. Bäuerle, Technit und VBolkserzlehung. 


8 63 


Jahrbuch der angewandten Naturwiſſenſchaften. 30. Jahr⸗ 
gang 1914/19. Unter Mitwirkung von Fachmännern herausge⸗ 
geben von J. Plaßmann. Mit vielen Bildern und Tafeln. 
1920. 519 Selten Lesesaal 
Aus dem Inhalt: Ernſt Schultz, Technik | Karl Schild, Chewlſche Tech⸗ 

nologle / Otto von Roffum, Berg⸗ und Hüttenweſen / Paul Perletoig, Luftfahrt. 


8 65 


Der Slegeslauf der Technik. Herausgegeben von Max Geltel. 
Mlt Kunſtbellagen. 3. Auflage. Band 1-3. 


Band 1: 1922. 688 Seiten 65 N 21 
Band 2: 1922. 688 Selten 65 N 22 


Band 3: 1923. 690 Selten 
Das Werk wlll eln Hands und Hausbuch der Erfindungen fein. 


Arthur Fürſt, Das Welkrelch der Technik. Entwlcklung und 
Gegenwart. Mit vielen Abbildungen und Tafeln. Band 1, 2. 
Band 1: Telegraphle und Telephonle. Der Verkehr im Draht 
und im Ather. 321 Seiten 65 N 24 
Band 2: Der Verkehr auf dem Land. (Straße, Wagen, Fahr⸗ 
tad, Kraftfahrzeuge, Ferneiſenbahn, Stadtfchnellbahnen, Straßen⸗ 
bahn) 1924. 510 Selten 65 N 25 


Die klare und dabel packende Darſtellung führt in wichtige Gebiete der 
Technik eln. — Vorläufig find von dem noch nicht abgeſchloſſenen Werk dleſe 
beiden Bände erſchlenen. 


Die Technik im 20. Jahrhundert. Herausgegeben von A. Miethe. 
Band 5, 6. Ergänzungsbände Lesesaal 
Band 1-4 flehe Im Hauptverzeichnis. 


Band 5: 1920. 317 Seiten. — Band 6: 1921. 400 Seiten. 


Inhalt des 5. Bandes: Baulngenleurwefen / Küftenbefeuerung / Lufts 
erfundung. 


Inhalt des 6. Bandes: Die Technik im Weltkrlege. 


„Hütte.“ Des Ingenieurs Taſchenbuch. Herausgegeben vom 
Alademifhen Derein „Hütte“. 24. Auflage. Band 1-3. Lesesaal 


Band 1: 1923. 1308 Seiten. — Band 2: 1924. 1288 Seiten. — 
Band 3: 1924. 1340 Seiten. x 


65 N 23 
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8068 
Techniſcher Wortſchatz. Bearbeiket und herausgegeben von 
Karl Hager u. a. 1920. 410 Seiten Lesesaal 


Ein Nachſchlagebuch, das dem Nichtſachmann kechniſche Begriffe und Tatſachen 
kurz erläutert. 
8 60 


Franz Zur Neoͤden, Wie ſpare ich Kohle? 2. Auflage. 1925. 
131 Seiten 69 N 10 


Das Büchlein iſt auch für Nicht⸗Techniker beſtlmmt und zeigt ole Möglichkeit 
der ſparſamen Wärmewirtſchaft ſovohl im Haushalt als auch im Klein⸗ und 
Großbetrleb. 


M. Gerbel, Kraft⸗ und Wärmewirtſchaft in der Induſtrie. (Ab⸗ 
fallenergie verwertung.) 1918. 109 Seiten 69 N 14 


Überblit äber öle Hauptfragen auf dem in den letzten Jahren beſonders 
wichtig gewordenen Geblet der Energlewlttſchaſt. 


Julius Oelſchläger, Der Wärmeingenieur. Mit Fig. u. Tfln. 
2. berbeſſerte Auflage 1925. 572 Seiten 69 N 30 
„Führer duch ole Induftrlelle Wärmewlctſchaft.“ Ausführliches Hands und 


Nachſchlagebuch für Ingenieure, dle neue Helz⸗ und Kraftanlagen planen oder 
den Wirkungsgrad ſchon vorhandener erhöhen wollen. 


Friedrich Barth, Wahl, Projektierung und Betrieb von Kraft⸗ 
anlagen. Mit Figuren im Text und auf Tafeln. 4. umge⸗ 
arbeitete und erwelterte Auflage 1925. 525 Seiken 600 N 201 


Eln Hllfsbuch für Ingenleure, Betrlebslelter, Fabtiksbeſlter. Die Schrift iſt 
im Sinne elner ſparſamen Kraft⸗ und Wärmewlrtſchaft gehalten. 


8 72 
»Theodor Freytag, Das Walchenſeewerk. Mit Abbiloͤungen. 
4. Auflage 1922. 39 Seiten 72 N 30 


Amtliche Schrift über Zweck und Art elner der bedeutendſten neueren 
Anlage zur Ausnutzung der Waſſerkraft. 


Franz Lawaczek, Waſſerkraftausnutzung und Waſſerkraftmaſchinen. 
1921. 116 Seiten. (Aus Natur und Geifteswelt) 603 N 311 
Das Büchlein will elne kurze Überſicht über dle tehnifchswirtfhaftlihe Selte 

der Waſſerkraſtausnützung und das Weſen der Waſſerkrafkmaſchlne geben, um 


das Nüſtzeug finden zu helfen im Kampf um das Bündnis von Kapital, Arbelt 
und kechniſcher Idee. 


Mecantfche und chemiſche Technologle — Die einzelnen Handwerke uſw. 137 


Mechaniſche und chemiſche Technologie — Die 
einzelnen Par und Gewerbe 


Inhalt = 
I. Alfgemeines. Mechanlſche Technologie. Materlalien⸗ 
r re 137 
II. Bergbau und Hüttenweſe n 138 
III. Die Metalle und ihre Bearbeitung - - gz 139 
IV. Steine und Erden (Baufteine, Steingut, Porzellan, 
Gies dsds ee een 144 
V. Holfzindufle - © > 2 2 mn. 144 
VI. Papier⸗ und Budinduftde . . - - 146 
VII. Photographie .. 147 
VIII. Textilinduſtrie, Sellerel und ähnliches 148 
IX. Kürſchnereeeeeeeee nn 140 
X. Leöerlnduſtrie (Schuhmacherel, Sattlereè . . . - 140 


XIV. Chemiſche Technologie und Indͤuſtrle. Chemikallen, 
Drogen, Farben, Fette, Öle, Brenn⸗ und Zündſtoffe 140 


XV. Nahrungs⸗ und Genußmittel... 151 
XVII. Verſchiedene Inoͤuſtrleen nnn 151 
I. Allgemeines. Mechaniſche Technologie. Materlallen⸗ 

kunde 


8 80 Geſamkbarſtellungen der mechaniſchen Technologle. — § gs Materlallen⸗ 
kunde und Materlalprüfungen) 
8 90 
Theobald Demuth, Mechantſche Technologie der Metalle und 
des Holzes. 3. verbeſſerte Auflage 1921. 351 Seiten 80 N 15 


Ein Lehr⸗ und Hllfsbuch für Studlerende ſowle zum Gelbftunterriht. Das 
Buch behandelt Stofftunde, Arbeltsvorgänge und Maſchinen in det Elfen» und 
Holzladuſtrle. Die rein beſchrelbende Darftellung told duch viele ſchemallſche 
Abbildungen unterſtützt. 


Hugo Flſcher, Technologle des Scheldens, Miſchens und Zer⸗ 
kleinerns. Mit vielen ſchematlſchen Abb. 1920. 340 Seiten 80 N 50 


Aus Hochſchulvorleſungen enkſtanden gibt das Buch elne ausführliche Dars 
ſtellung der Methoden und Apparate und iſt ſowohl für den Betrlebsingenleur 
und Chemlker als auch für den Konſtrukteur beſtimmt. 


8 9 
Werkſtoffe. Handwörterbuch der kechniſchen Waren und Ihrer 
Beſtandteile. Unter Mitwirkung zahlrelcher fachwlſſenſchaftlichet 
Mitarbeiter herausgegeben von Paul Krals, 1921 Lesesaal 
Band 1-3: Insgeſamt 2036 Selten. 


Ein alphabetlſches Nachſchlagewerk über die nafurtwiffenfhaftlihen, technifhen 
und gewerblichen Eigenſchaften der Werkſtoffe, weniger Über hre Gewinnung und 


Herſtellung. 
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Siegfried Herzog, Induſtrielle Materlalienkunde. Ein Handbuch 
für die Praxis. 1924. 361 Selten Lesesaal 


Das Wert gibt einen Überblick über alle in der Induſtrle verwendeten natür⸗ 
lichen und künftlihen Materlallen, Ihre phyſikallſchen und chemlſchen Elgenſchaften, 
ſowle lhre Derwendung. Vor allem iſt es zu Nachſchlagezwecken geeignet. 


Das Materlalprüfungswefen. In erſter Auflage herausgegeben 
von F. Willy Hinrichſen. 2. neubearbeitete und erweiterte Auf⸗ 
lage. Unter Mitwirkung von anderen herausgegeben von Karl 
Memmler. Mit Abbildungen. 1924. 660 Selten 85 N 25 


Ausführllches Hanoͤbuch, vorwiegend zum Nachſchlagen beftimmf. Unter 
beſonderer Berückſichtigung der am Staatlichen Materlalptüfungsamte zu Berlins 
Dahlem üblichen Verfahren. 


II. Bergbau und Hüttenweſen 


(8 9s Das Gefamtgebiet. Allgemeines. — 8 97 Bergbau. — 8 100 Geſchichte 
des Hüttenweſens — $ 103 Hüktenweſen, Metallurgie) 


8 95 
Taſchenbuch für Berg- und Hättenleute. Unter Mltwirkung 
anderer herausgegeben von F. Kögler. Mit Textabblloͤungen. 
1924. 1470 Seiten Lesesaal 
Nachſchlagebuch für das Geſamtgeblet mlt Ausnahme der Eiſenhuͤttenkunde. 


9 97 
Frig Helſe und Friedrih Herbſt, Kurzer Leitfaden der Berg⸗ 
baukunde. Mit blelen Abbildungen. 2. verbeſſerte Auflage 1921. 
224 Seiten 97 N 10 


Das Buch iſt nicht nur für den in“ der, Ausbildung begriffenen Fachmann, 
ſondern auch für Lalen beſtimmt. 


Anton Schwaiger, Elektriſche Förderanlagen. Mit Figuren. 
113 Seiten. Sammlung Göſchen) 650 N 401 
Behandelt die Förbermaſchinen für Bergwerke. 


A. Schwemann, Friedrich Anton Freiherr v. Helnltz. In: Belträge 
zur Geſch. der Technik u. Indͤuſtrie. Band 12: S. 159-172 35 N 225 


Frelherr v. Heinltz hat als Schöpfer des neuzeitlichen preußlſchen Berg⸗ und 
Hüttenweſens große Bedeutung. 


8 100 
Otto Johannſen, Geſchlchte des Eiſens. Mit Abbildungen. 
2. Auflage 1925. 246 Selten 135 N 501 


Im Mittelpunkt der gemelnberftändlih gehaltenen Darftellung ſteht die 
Geſchichte des Elſenhüttenweſens. 


Illles, Aus der geſchichklichen Entwicklung des Elſenhüttenweſens 
Oberſchleſlens an Hand der Geſchichte der Königshütte. In: 
Beiträge zur Geſchichte der Technik und Indͤuſtrie. Band 12: 
Seite 1-39 35 N 223 


Mechanlſche und hemifhe Technologie — Die einzelnen Handwerke uſw. 139 


G. Teßmann, Ein Beitrag zur elſenhüttentechniſchen Entwidlung 
der Naturvölker Kameruns. In: Belträge zur Geſchichte der 
Technik und Induſtrie. Band 11: Seite 97116 35 N211 
Die Schrift handelt von dem Eifenhüttens und Schmledeweſen der Bafa. 


8 103 
Wilhelm Borchers. Hüttenweſen. Mit Abbildungen. 1921. 
224 Selten 103 N 10 


Das als Nachſchlagebuch für Stublerende geelgnete Werk lſt eine kurze Übers 
ſicht über die heutigen Verfahren zur Gewinnung der wlchtlgeren Metalle. Es 
behandelt das Geſamtgebtlet des Hüttenweſens, während dle Im folgenden. aufs 
geführten Werke nur auf das Elſenhüttenweſen eingehen. 


Gemeinfaßliche Darftellung des Eiſenhüttenweſens. 
Herausgegeben vom Verein deutſcher Elſenhüttenleute. 12. Auflage 
1923. 661 Selten 103 N 13 
Das Werk zerfällt in zwel etwa glelchgroße Abſchnltte. Der erfte enthält eine aus⸗ 

führllche Darſtellung der Gewlunung und Verarbeitung des Elſens, ein Anhang 

zu oͤleſem Abſchnikt geht auf dle Ausbildung der Ingenleure und Betrlebs⸗ 
beamten ein. Der zwelte Tell behandelt die wirtſchaftliche Bedeutung des Eifens 
ſewerbes ſowohl in Deutſchland als In anderen Ländern, dle Arbeltsbethaͤltniſſe 

n der Elſenlnduſtrie u. a. Chemlſche und mathematiſche Kenntnlſſe werden nicht 

votausgeſetzt. 


„Hütte.“ Taſchenbuch für Eiſenhüttenleuke. Herausgegeben vom 
Akademiſchen Verein „Hütte“ E. B. Mit vielen Abbildungen. 


3. durchgeſehene Auflage 1923. 963 Selten Lesesaal 
III. Die Metalle und ihre Bearbeitung 

Selte 

1. Allgemelneeeee'ers eeen 139 

2. Golöd⸗ und Sllberbearbeitung. Feinmehanit. . . . . . 142 

4. Stahl- und Eifeninöuftde-. © » > 2 2 220 .. 142 
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8 107 Die Metalle und Ihre Elgenſchaften — 8 u0 Metallbearbeltung: Fellen, 
Drehen, Löten uſw. — $ 12 Öleßerel) 


82107 

Georg Buchner, Hilfsbuch für Metalltechnker. Mit Abbildungen. 

3. neubearbeitete und erweiterte Aufl. 1923. 397 Seiten 107 N 25 

Eine Einführung in dle neuzeikllche Mekall⸗ und Leglerungskunde, In erprobte 
Acbeltsverfahren und Vorſchriften für die Werkſtätten der Metallkechnlker, in 
Oberflächen veredlungsarbelten u. a. nebſt wlſſenſchaftlichen Erläuterungen. Es will 
„sem Metalltechnlker überall da eln verläſſiger Berater ſeln, wo feine Arbelten 
chemlſcher Hilfsſtoffe oder chemiſch⸗phhſlkallſcher Aufklärung bedürfen. Damit ſoll 
dle Verwertung wiſſenſchaftlicher Erkenntniſſe für dle ptaktlſche Arbelt beftätige 
werden“. Aus dem Vorwort.) 


8 no 
Ewald Sachſenberg, Mechanifhe Technologle der Metalle in 
Frage und Ankwort. Mit zahlreichen Abbildungen. 1924. 
219 Seiten N 8 110 N 14 
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Otto Stolzenberg, Maſchlnenbau. Mlt vielen Abb. Band ı, 2. 


Band 1: Werkſtoffe und ihre Bearbeitung auf warmem Wege. 
1920. 177 Selten C 110 N17 


Band 2: Arbeitsverfahren. 1921. 315 Selten 110 N 18 


Das Werk beſchrelbt nicht Baur und Wirkungswelſe der Maſchlnen, wle der 
Titel vermuten läßt, ſondern gibt elne Fachkunde für den Mekallarbelter in 
Maſchlnenſabriten. Im erſten Band werden Gewinnung und Elgenſchaſten der 
Metalle, vor allem des Elſens und Stahls, behandelt, im zweiten Band einzelne 
Arbeitsgebiete, wle Meſſen, Anrelßen, Drehen, Fräſen uſw. 


Hugo Krauſe, Rezepte für die Werkſtatt. 1922. 64 Selten. 
Werkſtattbücher) 110 N 26 


Frieoͤrlch Hartmann, Das Verzinnen, Verzinken, Bernideln, 
Berftählen, Berbfeien und das Überzlehen von Metallen mit 
anderen Metallen überhaupt. 7., neu bearbeitete und vermehrte 
Aufl. 1921. 312 Selten. Chemiſch⸗techniſche Bibllothel) 110 N 27 


Eine Darſtellung praktlſcher Methoden zur Anfertigung aller Metallüberzäge 
aus Zinn, Zink, Blel, Kupfer, Silber, Gold, Platin, Nidel, Kobalt, Antlmon, 
Stahl und Aluminium, ſowle des Patlnas, der orydlerten Metalle und der 
Bronzlerungen. 


Joſef Dinnebier, Bohren. Mit Figuren und Tabellen. 1924. 
66 Seiten. Werkſtattbücher) 110 N 28 


Die In bleſem Paragraphen mehrfach aufgeführten Bände der Sammlung 
„Werkſtattbücher“ wenden ſich an alle in det Werkſtatt Tätigen, vor allem auch 
an die Bor⸗ und Facharbeiter und ſetzen nur die Erfahrungen des Betrlebes voraus. 


Joſef Dinnebier, Reiben und Senken. Mit Figuren und Tabellen. 
1925. 61 Selten. Werkſtattbücher) 770 N 29 


Eugen Kaczmarek, Die moderne Stanzerei. Mit Abbildungen. 
1923. 49 Selten 110 N 30 
Eln Buch für ole Praxls mit Aufgaben und Löſungen. 


Berthold Bupbaum, Das Schleifen der Metalle. Mit Text⸗ 
figuren. 1921. 65 Seiten. Werkſtattbücher) 110 N 31 


Emil Müller u. Alfred Freund, Gewindeſchneiden. Mit Ab⸗ 
bildungen. 6. verbeſſerte Auflage 1922. 180 Seiten 170 N 33 


Ein praktiſches Hlifsbuch für Dreher, mit vollſtändigen Tabellen für alle 
vorkommenden Drehbänke und Gewinde. 


Otto Müller, Gewindeſchneiden. Mit Abbildungen. 1921. 44 Seiten. 
(Werkſtattbücher) 110 N 34 


Georg Knappe, Wechſelräderberechnung für Drehbänke unter 
Berückſichtigung der ſchwlerigen Steigungen. Mit Figuren und 
Zahlentafeln. 1923. 77 Selten. (Werkſtattbücher) 110 N 36 


E. Buſch, Der Dreher als Rechner. Mit Fig. 1919. 186 S. 110 N 37 


Wechſelräder⸗, Tourens, Zelt⸗ und Konusberechnung In elnfachſter und ans 
ſchaulichſter Darſtellung. 
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E. Guſch, Der Fräſer als Rechner. Mit Textabbllöungen und 


Tabellen. 214 Selten 770 N 38 

„Berechnungen an den UntverfalsFräsmafhinen und Tellköpfen In einfachfter 
und anſchaulichſter Darſtellung. Darum zum Selbſtunterricht tolckllch geeignet.” — 
Das Buch iſt wie das Werk desſelben Verfaſſers „Der Dreher als Rechner“ 
für den Arbeiter beſtimmt. Belde Bücher ſtehen In einem gewiſſen Zuſammenhang, 
fo Ift etwa dle Bruchtechnung, dle im „Dreher“ ausführlich behandelt Ift, hlet 
nicht noch einmal durchgenommen worden. 


W. Pockrandt, Teilkopfarbelten. Mit Figuren. 1921. 45 Seiten. 
(Werkſtattbücher) 110 N 39 
Paul Schimpfe, Die neueren Schwelßverfahren. Mit Figuren 
und Zahlentafeln. 1922. 56 Seiten. Werkſtattbücher) 110 NAI 
Oskar Wundram, Dle ellektriſche Lichtbogenſchweißung, ihre 
Hilfsmittel und ihre Anwendung. Mit Abbildungen. 1925. 
144 Seiten. (Schriften aus Theorie und Pragis der Schmelz⸗ 


ſchwelßung) 110 N 42 
Ein Hllfsbuch für Betrlebslngenleure, Werkmelſter, Schweißer und Stublerende. 
Hugo Krauſe, Metallfärbung. 1922. 205 Selten 116 N 51 


Gehandelt die wichtigſten Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Metalle 
gegenſtänden. 

Alfred Wiloͤner, Der Werkzeug⸗, Schnltt⸗ und Stanzenbau und 
ole Maſſenfabrikatlon. Erläuterung der erforderlichen Hllfsſtoffe, 
Einrichkungen und Verfahren. Mit vielen Bildern und Zahlen⸗ 
tafeln. 1925. 279 Selten 140 N 141 
Einfach und klar geſchrlebenes Buch eines Praktikers. — Für Metallarbelter 

beſtimmt. 


8 12 
Hugo Stadtmüller, Die Schmelzöfen der Elſen⸗, Stahl⸗ und 
Metallgleßerei. 1916. 235 Selten 112 N 30 


Eine haupkſächllch für Maſchinenbauer und Gewerbetreibende bearbeltete und 
durch einfache Ausführungsbelſplele erläuterte Darſtellung der wichtigeren Eins 
richtungen, Verfahren und Bekrlebsſtoffe der Schmelzerel. 


Carl Irresberger, Kupolofenbetrieb. Mit Figuren und Zahlen⸗ 


kafeln. 1922. 54 Selten. (Werkſtattbücher) 112 N 32 
Johannes Mehrtens, Das Gußelſen. Mit Tegtfiguren. 1925. 
66 Seiten. (Werkſtattbücher) 112 N 36 


Behandelt werden Herſtellung, Zuſammenſetzung, Eigenfhaften und Ver⸗ 
wendung des Gußelſens. 


N. Saladin und K. Laudlen, Wie konftruiere lch ein Gußſtück? 
Mit Abblloͤungen. 1925. 58 S. (Betriebstaſchenbuch) 112 N 40 


Frleͤrlch Wilhelm Heſſe, Die Formerel. Mit vielen Ab⸗ 
blloͤungen. 1924. 273 Seiten. (Die Werkſtatt) 172 N 45 
Das Buch beſchrelbt ſämtliche Formarten und deren Elgenſchaften, das Fotm⸗ 

material und deffen Aufbereitung, öle Hilfsmittel und Maſchlnen in den Formerel⸗ 

betrleben, dle verſchlebenen Verfahren beim Bau der Formen und welkeres. Es 

{ft für den Gebrauch in der Praxis bearbeltet, kann aber, auch angehenden 

Formereitehnitern einen Elnbllck in die Praxis vermltteln. 
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2. Golö⸗ und Gilberbearbeifung, Jumelierkunft, Uhr: 
macerei und Feinmehanif 
(8 123 Ebdeimineralien — 8 127 Felnmechanlk) 


8 123 
A. Eppler, Die Schmuckſteine und die Schmuckſteininduſtrie. Mit 
64 Abb. 1912. 83 Seiten. (Aus Natur und Geiſteswelt) 125 N 10 


9 27 
Arbeitsverfahren in der felnmechaniſchen Induſtrie. 1925. 

70 Seiten 1 127 N15 

Eine Reihe von Auffägen, die als Heft 13 und 14 des Jahrganges 1928 der 
Zeitſchrift ⸗Werkſtattstechnik“ erſchlenen find. 

Inhalt: Die Gangregler in ortsfeſten und tragbaren Uhren | Die Nletungen 
in der Ührmacherel / Arbeltsbelſplele aus der Fabrikatlon von Präziſlonsuhren / 
Einfluß der neueſten Entwicklung des Maſchlnenbaues auf dle Maſſenfabelkatlon 
von Uhren / Konſtruktlonselemente der ſelnmechanlſchen Technlt / Die Bervendung 
der Edelſtelne in der Uhreninduſtrle / Maſſenfabrlkatlon von Teilen hoher Genaulg⸗ 
kelt / Selbſttätlg ſpannende Fräsvorrlchtung für den gußeiſernen Wagenrahmen 
der Schrelbmaſchlne „Torpedo“ / Wirkfchaftlihe Arbelks verfahren für optlſche 
Betriebe / Grunbſätzliches zur werkſtattmäßlgen Herſtellung von Pendeluhren, 
Insbefondere elektriſchen Zeltzelgern. 


Feinmechanlk. Fachheft der Zeitſchrliſt des Bereins deutſcher 


Ingenleure. Mit Abbildungen. 1923. 30 Selten 127 N 16 
Inhalt: Zur Geſchichte der Entwicklung der felnmechanlſchen Kunſt / Die 
Arbeitsverfahren bes Optikers und ſelne Hilfsmittel / Optiſche Pyrometer als 
Temperaturmeſſer / Die Entwicklung des Krelſelkompaſſes Die Druckwage, das 
Normallnſtrument für hohe Drücke Meßgerät zum Aufſuchen von Bobdenſchätzen. 
Alexander Gleichen u. Erih Klein, Schule der Opkik für 
Optiker, Okuliſten und zum Gebrauch in optiſchen und mecha⸗ 
nifhen Werkſtätten. Mit Abbildungen. 3. Auflage 1925. 
403 Seiten 127 N 30 
Umfaſſendes Lehrbuch, das im erſten Tell dle kheoretlſchen Grundlagen 
(mathematiſcher, phyſlkallſcher, anatomifcher Art) der Optik eingehend behandelt 
und im zweiten praktiſchen Teil die Bearbeitung der Gläſer und dle optlſchen Ins 
ſtrumente beſchrelbt. 
L. Ambronn, Belträge zur Geſchichte der Feinmechanlk. In: 
Beiträge zur Geſchichte der Technit und Inoͤuſtrie. Band g: 
Selte 1— 40 35 N 191 


Hermann Scholz, Die Schreibmaſchine und das Maſchinen⸗ 
ſchreiben. Mit Abbildungen und Tegffiguren. 10 Seiten. Aus 
Natur⸗ und Gelſtes welt) 200 N 141 


Das Büchlein enthält elne Geſchlchte der Schrelbmaſchine, elne Beſchrelbung 
Ihres Baues und elne Anleltung zum Maſchlnenſchrelben. 


4. Stahl⸗ und Eiſeninduſtrie 
(8 135 Gefamtdarftellungen, Allgemeines — 8 138 Schmieden — 9 mo Werts 
zeuglnduſtrie — 5 142 Schloſſerel) 
8 135 
A. Holverſcheloͤ, Die Walzwerke. Mit Abbildungen. 2. ver⸗ 
beſſerte Aufl. 1923. 144 Selten. (Sammlung Göſchen) 135 N 15 
Behandelt werden Einrichtung und Betrieb der Walzwerke. 
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Eugen Simon, Härten und Vergüten. Mit Figuren und Zahlen⸗ 
tafeln. 1921. (Werkſtattbücher) Band 1, 2. 


Band 1: Stahl und fein Verhalten. 53 Selten. 135 N 22 
Band 2: Die Praxis der Warmbehandlung. 59 Selten 135 N 23 


Otto Johannſen, Geſchichte des Elſens. Mit Abbildungen. 
2. Auflage 1925. 246 Selten 135 N 50 
Der Verfaſſer gliedert das gemelnverſtänoͤllch gehaltene Buch in vler Abs 

ſchultte: Urzelt, Mittelalter, Zeltalker des Holzkohlenhochofens, Zeltalter der Steln⸗ 

kohlentechnlk. Den brelkeſten Raum nimmt der letzte Abſchulkk eln. Im Mittels 
punkt der Darſtellung ſteht oͤle Elſenhüttentechnik, ooch wird auch an gut gewählten 

Belſplelen die Verarbeitung des Elſens geſchllöert. Das Buch iſt mit guten, 

melſt zeltgenöſſiſchen Abbildungen ausgeſtaktet. 


A. Piſtor, Die geſchichtliche Entwicklung der Stahl⸗ und Eiſen⸗ 
induftrie im Kreiſe Herrſchaft Schmalkalden. In: Beiträge zur 
Geſchichte der Technik u. Inoͤuſtrie. Band 9: S. 69 — 96 35 N 195 


8 138 

P. H. Schweißguth, Frelformſchmlede. Mit Textfiguren. Werk⸗ 

ſtaktbücher) Band 1, 2. 
Band 1: Technologie des Schmiedens. Rohftoffe der Schmiede. 
1922. 72 Seiten e een ER 138 N 17 
Band 2: Einrichtungen und Werkzeuge der Schmiede. 1923. 
74 Seiten RN Na ee Malie 138 N 18 
Lorenz Kuchkner, Die Lehre vom Hufbeſchlag. Mit Abbildungen. 
9. vollſtändig neubearbeltete Auflage. 1912. 222 Seiten 138 N 30 


Dargeſtellt find das Beſchlagen der Hufe, dle wichtigſten Huf⸗ und Beln⸗ 
lelden, der Klauenbeſchlag. 


8 10 
Alfred Wildner, Der Werkzeug⸗, Schnitt⸗ und Stanzenbau und 
die Maſſenfabrikatlon. Erläuterung der erforderlichen Hllfsſtoffe, 
Einrichtungen und Verfahren. Mit vlelen Bildern und Zahlen⸗ 
tafeln. 1925. 279 Seiten 140 N 14 
Einfach und klar geſchrlebenes Such eines Praktlkers. — Für Mekallarbelter 
beſtimmt. 


Paul Zieting, Die Fräſer. Mit Figuren und Zahlentafeln. 1925. 
71 Selten. Werkſtattbücher) 140 N 30 
Behandelt Konſtruktlon und Herſtellung der Fräfer. 


9 142 
H. Gnant, Der Baus und Maſchinenſchloſſer. Mit vielen Ab⸗ 
blloͤungen. 1925. 351 Selten 142 N15 


Ein Buch für Bauſchloſſer, Maſchlnenſchloſſer, Anſchläger, Schmiede, Mecha⸗ 
alter, Schwelßer, Monteure, für Betrlebslelter und namentlich ſolche, dle es 
werden wollen. . 
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Sigwart Ruppel, Vereinfachte Blitzableiter. Mit Abbildungen. 
4. ergänzte und verbeſſerte Auflage 1918. 144 Seiten 142 N 21 


Einfache Ronfteuftlonsbefhreibungen für alle, ole mit dem Blltzablelter zu tun 
haben. Im Anhang find die vom Elektrotechnulſchen Dereln aufgeſtellten Leitſätze 
über den Schutz der Gebäude gegen den Bi abgedruckt. 


IV. Steine und Erden: Bauſteine, Steingut, Porzellan, 
Glas uſw. 


8 155 Allgemeines — 8 160 Gips, Tonwaten, Stelngut, Porzellan — $ 163 Glas⸗ 
inbuſttle) 


8 158 
E. L. Antz, Aus der Geſchichke der Keramik in Deutſchland. In: 
Belträge zur Geſchichte der Technik und Induſtrie. Band 12: 
Seite 136 —158 35 N 222 


8 160 


Hermann Hecht, Lehrbuch der Keramik. Mlt Abblloͤungen. 1923. 
336 Seiten 160 N 15 
Elne Darſtellung der keramiſchen Erzeugniffe in Ihrem techulſchen Aufbau. 


9 163 
P. K. Ed. Schnurpfell, Die Glasfabrikatkion in ihrem ganzen 
Umfange, unter befonderer Berückſichtigung der Haupk⸗ und 
Nebenöfen. Mit Abb. 1923. 182 Seiten. (Die Werkſtatt) 163 N 12 


Das Buch lſt dle 6., vollſtändig neu bearbelkete Auflage von E. Tſcheuſchnets 
Hunöbuch der Glasfabelkation. 


V. Holzinduſtrie 


8 178 Das Holz und feine Bearbeltung im allgemelnen — 8 190 Tifchlers 
arbeiten — 8 181 Mobdelltiſchlerel) 


8 175 
Sigmund Gayer, Die Holzarten und ihre Derwendung in der 
Technik. Mit Abbildungen. 2. neubearbeltete Auflage 1921. 
278 Selten. (Blbllothek der geſamten Technik) 77 N 15 
Geht von der allgemelnen naturwlſſenſchaftlichen Darſtellung des Holzes aus, 


glbt anſchlleßend elne Beſchrelbung der deutſchen und ausländiſchen Holzarten 
und ſchließt mit der Behandlung Ihrer Verwendung. 


Robert Lippmann, Die geſamte Holzbearbeitung in Fabrik⸗ 
betrieben und Hanoͤwerkſtätken. Mit vielen Abb., Zeichnungen und 
graphiſchen Darſtellungen. 1922. 429 Seiten 175 N 15 
Das Werk, das als Lehrbuch und Nachſchlagewerk für dle Praxis gedacht Ift, 

behandelt ble verſchledenen Holzarten, dle Maſchlnen, Werkzeuge und Arbelts⸗ 

verfahren der Holzbearbeltung. Der Stoff wird zum Tell ln Fragen und Ant⸗ 
worten behandelt. Die Schrift will namentlich den im Betrieb Tätigen dlenen. 


Mechanlſche und chemiſche Technologie — Die einzelnen Handwerke uſv. 145 


Friebrich Moll, Holzfhug. In: Beiträge zur Geſchichte der 
Technik und Induſtrie. Band 10: Seite 66 — 92 35 N 204 


Die Entwicklung des Holzſchutzes gegen Feuer, tierlſche Organismen und 
Fäulnis von der Urzelt bis zur Umwandlung des Handwerks In Fabelkbetrlebe. 
Die neuere Imptägnlerungsluduſtrle iſt einer fpäteren Darſtellung vorbehalten. 


Herbert Junghanns und Paul Auguftin, Das Fachzeichnen 
der holzbearbeitenden Berufe. Mit Abbildungen und zahlreichen 
Tafeln. 1925. 44 Seiten 175 N 19 


Das Büchlein iſt zur Ergänzung des Fachſchulunterelchts Im Zeichnen für 
Tlſchler, Stuhlbauer, Glaſer, Drechſler, Böttcher, Stellmacher und Holzbildhauer 
beſtimmt. 


Robert Lippmann, Anlage, Einrichtung und Betrieb der Säge⸗ 
werke. Mlt vielen Abbildungen. 3. abermals verbeſſerte und 
erweiterte Auflage 1923. 391 Seiten 175 N 30 


8 180 
L. Reineking, Die Tiſchlerkunſt. Mit vielen Textabblloͤungen. 
4. vollſtändig neu bearbeitete Auflage 1922. 274 Selten. Die 
Werkſtatt) 180 N 14 


Das Bud trägt den erläuternden Untertitel „Handbuch für Baus, Runfts und 
Möbeltiſchler, enthaltend dle Materlallen, dle Halbfabelkate, dle Oberflächen⸗ 
behandlung des Holzes, dekorative Arbeiten, ole Lehre vom Holzverband, ſobole 
dle für den Tlſchler notwendigen Kenntniffe in der Konſtruktlonslehre und elne 
Übersicht über dle berſchledenen Stllatten.“ 


Fritz Hellwag, Die Gefhichte des deutſchen Tiſchlerhandͤwerks. 
Mlt Abbildungen. 1924. 764 Seiten 35 N 821 


Aus der Geſchlchte des Tlſchlerhandwerks bom 12. bie zum 20. Jahrhundert 
wird beſonders ausführlich dle ältere Zelt, die Zelt des Zunſtweſens, behandelt. 


8 ıgı 
Friedrich Wilhelm Heſſe, Der Mobdelltiſchler. 3. neubearbeltete 

Auflage. Mit vielen Abbildungen. 1919. 184 Seiten. Die Werk⸗ 

fach 181N 11 

Inhalt: Die Mathematik des Mobelltifhlers / Die praktiſchen Vorkennknlſſe 
des Mobelltiſchlers / Der praktlſche Modellbau. 

⸗Ptaktiſche Anleltung zur Anfertigung von Modellen und Schablonen für den 
Elſen⸗, Stahl⸗ und Mekallguß.“ — Das Buch wendet ſich ausſchlleßlich an den 
Mobdelltlſchler und ſetzt keinerlei Dorkenntuiſſe voraus. 

Richard Löwer, Mobdellklſchlerei. Mit Tegtfiguren. Werkſtatt⸗ 

bücher) Band 1, 2. 


Band 1: Allgemelnes, Einfachere Modelle. 1924. 53 Selten 157 N 12 


Band 2: Beiſplele von Modellen und Schablonen zum Formen. 
1925. 48 Selten e e ISIN 13 
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VI. Papter- und Buchlnduſtrle 


S 185 Herſtellung, Bearbeltung und Prüfung des Papleres — 8 100 Graphlſche 
Künſte — 8 192 Buchdruckerkunſt — 8 198 Buchbinderel — 8 200 Büreauartlkel) 


8 198 
Mag Schubert, Die Praxis der Paplerfabrikation mit beſonderer 
Berückſichtigung der Stoffmiſchungen und deren Kalkulatlonen. 
Mit vielen Textfiguren und elner Tafel. 3., von Ernſt Müller 
vermehrte und verbeſſerte Auflage 1922. 483 Seiten 185 N 12 


Praktiſches Handbuch für Paplerfabelkanten, techniſche und kaufmännlſche 
Direktoren, Werkführer, ſowle zum Unterricht In Fachſchulen. 


Walter Porſtmann, Papierformate. 1923. 68 Seiten. (DIN-Bud) 


Behandelk werden dle DINsFormate fowie dle Frage Ihrer e u 
ole Praxls. 


8 190 
Handbuch der modernen Reprooͤuktlonstechntk. Mit Ab⸗ 
bildungen. 2. verbeſſerte Auflage. Band 1, 2. 


Band 1: 1923. 284 Seiten e hie e 190 N 23 


Band 2: 1924. 392 Seiten ee . 190 N24 


Inhalt des erſten Bandes: Rudolf Ruß und eubwig Englih, Reprobuktlons⸗ 
photographle und Retuſche. 

Inhalt des zweiten Bandes: Rudolf Ruß, Ludwlg ir Albert Baur, 
Chemigraphle / N. Marſcher, Rakeltiefdbrut ! A. Rauh, Die ÜÜbertragungsver⸗ 
fahren für PhotosLithographle und Dfffetsrud / F. Pfund, Lichtörud. 

Behandelt die photomechaulſchen Verfahren. Es Ift aus der Praxls entſtanden, 
gibt laut Vorwort eine einfahe Schilderung der Verfahren und zieht die Theorle 
nut 05 b. heran, als fie zum beſſeren Verſtändnls der Arbeitsvorgänge not⸗ 
wendig lſt. 


Th. Kirſten, Die Umbildung der Ehromolithographie. 1913. 
176 Selten 190 N 60 
Sehandelt wird der phokographiſche Dler⸗ und Mehrfarbendruck auf Stein, 

Zink und Aluminlum. 


Earl Wagner, Alols Senefelder, ſeln Leben und Wirken. Ein 
Beltrag zur Geſchichte der Lithographie. Mit vielen Abbildungen. 


1914. 204 Selten 190 N 70 

8 192 
Ernſt Th. Biller, Das Geſamtgeblet des Offſetoͤruckes. 1921. 
70 Selten 192 N 23 


Nikolaus, Die Erfindung der Buchoͤruckerkunſt vom kechniſchen 
Standpunkte. In: Beiträge zur Geſchichte der Technik und 
Induſtrle. Band 1: Selte 89 — 94 35 N 212 


Heinrich Zeh, Der Buchoͤruckmelſter. 1922. 60 Seiten 192 N 40 

„Handbuch zur Ablegung der Melſterprüfung.“ Der kleinere Tell des Werkes 
behandelt das elgenklich „Techulſche“ des Buchbruckes, der größere Tell gibt 
einen Überblick über Geſetze und ähnliches, was für den Melſter zu wiſſen wichtig lſt. 
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8 108 

L. Brades llluſtriertes Buchbinderbuch. Mit Abbildungen und 
Original⸗Marmoriermuſtern. 7. vollſtänoͤig umgearbeltete Auflage 
1921. 308 Selten 198 N 16 
Ein Lehrs und Handbuch der geſamten Buchbinderei und aller In dleſes Fach 

elnſchlagenden Techulken. 

Paul Kerſten, Der exakte Buchelnband. Mit Abblloͤungen, Tafeln 
und Papiermuſtern. 3. vermehrte und verbeſſerte Auflage 1920. 
154 Seiten 198 N 14 


Behandelt laut Untertitel „den guten Halbfranzband, den künſtlerlſchen Ganz⸗ 
lederband, die Handvergoldung, den Einband mit echten Bünden, den Pergamenk⸗ 
band“. 


Paul Adam, Die einfahen handwerksmäßigen Buchbinderarbelten 
ohne Zuhilfenahme von Maſchinen. Mit Abbildungen. 1924. 


114 Selten 198 N 17 
Paul Kerften, Die Marmorierkunſt. Mit Abbildungen und 
Original⸗Marmorlerungen. 1922. 26 Selten 198 N 40 


„Anleltung zum Marmorleren nach J. Halfer und J. Hauptmann bearbeitet. 
Nebſt einem Nachtrag: Das Marmorleren mit Klelſterfatben.“ 


8 200 
Erich Krebs, Die Rechenſtäbe und Rechenmaſchinen einſt und 
jetzt. In: Beiträge zur Geſchichte der Technik und Induſtrie. 
Band 3: Seite 147-162 35 N 137 
Hermann Scholz, Die Schreibmaſchine und das Mafchinens 
ſchreiben. Mit Abbildungen und Tertfiguren. 1o Seiten. (Aus 
Natur und Geiſtes welt) 200 N 14 


Pfeiffer, Die Schrelbmaſchlne bis 1900. In: Beiträge zur Geſchichte 
der Technik und Induſtrie. Band 13: Selte 99 — 124 35 N 232 


VII. Photographie 


(8 210 Die wiſſenſchaftlichen Grundlagen — 8 215 Allgemelne Anlelkungen — 
& 220 Photographiſche Sonderverfahren — $ 225 Angewandte Photographle — 
8 235 Künſtlerlſche Photographie — 8 240 Klnematographle) 


8 2¹⁰ 


Chr. Pfeiffer, Grundbegriffe der photographiſchen Optlk in 
elementarer Darſtellung. Mit Abbildungen und photographliſchen 
Aufnahmen. 1920. 76 Selten 210 N72 


9 218 
G. Hauberriffer, Wie erlangt man brlllante Negative und ſchöne 
Aboͤrücke? Mit Abbildungen und Tafeln. 18. 20. umgearbeltete 
Auflage 1919. 102 Selten 215 N30 
Iſt hauptſächlich füt ſolche beftimmt, dle ſchon dle erften Anfangsgründe In 
der Photographie kennen, denen aber noch nicht in allen Fällen kechnlſch tadels 
loſe Aufnahmen ſicher gelingen. (Aus dem Dorwott.) . 
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8 220 
Erich Stenger, Neuzeitliche phofographifhe Koplerverfahren. 
3. Aufl. 1920. 107 S. Enzyklopädie der e 220 N 14 
Inhalt: Ozobromprozeß Bromfilberpigmentpapler / Pigmentgravüre ! Öls 
druck Bromöldrud / Katetyple Druckſchriften⸗Koplerberfahren. 
A. Streißler, Gloͤruck, Bromöldruck und verwandte Verfahren. 
2. Auflage 1919. 126 Seiten 220 N 15 


Hans Schmidt, Das Fernobjektiv und die Vorſatzlinſen in der 
Portrait⸗, Genres, Architektur⸗ und Landſchaftsphotographle. 
Mit Figuren und Tafeln. 2. neu bearbeitete Auflage 1925. 
Photographiſche Bibliotheb) 220 N 40 


H. Beck, Die Blitzlicht⸗Photographie. Mit vielen Abbildungen und 
einer Tafel. 5. neu bearbeitete Auflage 1923. 136 Seiten. 


Photographiſcher Bücherſchatz 220 N 50 


9 225 
A. Miethe u. Ewald, Das Fllegerbild als Aufklärungsmittel. 
In: Die Technik im 20. Jahrhundert, herausgegeben von 
A. Miethe. Band 5: Seite 261-317 Lesesaal 


8 235 
Frltz Loeſcher, Leitfaden der Lanoͤſchaftsphotographle. Mit Abs 
bildungen und Textfiguren. 5. Aufl. 1920. 152 Selten 235 W 14 


Fritz Loeſcher, Die Blloͤnis⸗Photographie. Mit vlelen Beifpielen. 
5. Auflage 1920. 101 Seiten 235 N 15 
Das Buch wlll ein „Wegwelſer für Fahmänner und Liebhaber“ ſeln. 


9 240 
Rudolf Thun, Der Film in der Technik. Mit Abbildungen. 1925. 
286 Seiten 240 N 40 
Behandelt nicht nur dle Anwendung der Klnematographle In ber Technik, 
ſondern Im erften en Tell auch, kellwelſe mit Berechnungen, die allgemeinen 
Grundlagen der Klnokechnlk. 


VIII. Textilinduſtrie. Sellerei und ähnliches 
(8 255 Allgemelnes. Rohftoffe. Prüfungsweſen — 8 260 Spinnerel — 8 263 Webetel) 


9 255 
Orth, Der Werdegang wichtiger Erfindungen auf dem Gebiete 
der Spinnerei und Weberei. In: Beiträge zur Geſchichte der 
Technik und Induſtrie. Band 12: Seite 61-108 35 N 221 


Wilhelm Elbers, 100 Jahre Baumwolltexkilinduſtrie. Heraus⸗ 
gegeben aus Anlaß des 100ſfährigen Beſtehens der Firma Gebr. 
Elbers A.⸗G., Hagen l. W. 1922. 335 Selten 42 N 301 
Enthält Im erſten geſchlchtlichen Teil außer einer Geſchlchte der Gebr. Elbers A.⸗G. 

(1822-1922) eine ausführliche Darſtellung der techniſchen und wirtſchaftlichen Ent⸗ 

wlcklung der Baumwolllnduſtrle in den letzten 100 Jahren, und im zwelten 

praktiſchen Tell Richklinien für ole ratlonelle Betriebsführung In der Baumwoll⸗ 

Textillnduſtrle. Die toiffenfchaftlih berichtende, weniger erzählende Darſtellung 

tolcd durch viel Zahlenmakerlal und gute Abbildungen unterſtützt. 
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8 260 
Richard Preu, Die Kammgarnſpinnerei. Mit Abbildungen und 
Tafeln. 1920. 203 Selten 260 N 20 
Kurzgefaßtes Lehrbuch der Wollkämmerei, Webgarn⸗ und Stelckgarnſplnnerel. 


8 203 
Peter Leis, Der Webſtuhl, feine Entwicklung, fein Aufbau, feine 
Wirkungsweiſe und feine Beoͤlenung unter beſonderer Berück⸗ 
fihtigung des mechaniſchen Webſtuhls. 1928. 146 Selten 263 X 10 
„Ein Buch für jedermann in der Textllinduſtele, für Werkmelſter, Betrlebs⸗ 
leiter und namentlich ſolche, die es werden wollen.“ — Den größten Tell des 
Buches nimmt ble Schllderung des mechanlſchen Webſtuhls eln. Die Darſtellung 
ft einfach, ſetzt keine Dorkennkulſſe voraus und wird durch ſehr vlele klare 
Abbildungen unterftüßt. 


IX. Kürſchnerel 


8 282 
Hans Werner⸗Gera, Perfianergehelmniffe. Mit zahlreichen Ab⸗ 
bildungen und Tabellen. 1914. 138 Selten 2 N 25 


Behandelt werden: Das Färben der Nauchwaren, ausführllche Abhandlungen 
über das Atbeitsgeblet, die Gehelmvorſchrlſten und smittel der alten Pelz⸗ 
vereoͤlungskünſte, die Entſtehung ſowle oͤle Ausarbeitung der neuzeitlichen Rauch⸗ 
watenlnoͤuſttle, die neueren und neueſten Rezepte der Tötungen, Belzen, Färben 
und Flotten für Haars und Febderpelzwerk, das Blenden der Edelfelle, dle 
Kennkniſſe der Berufsgefahren der Rauchwarenfärberel. 


X. Lederinduftele, Sattlerei, Schuhmacherei 


(8 285 Allgemeines — 8 287 Gerberel und Lederfabrlkatlon) 


8 285 
Paul Reibestal, Der Automobllſattler und Luftſchlffſatkler. Mit 
vielen Textabblloͤungen. 1912. 147 Seiten 235 N 20 
Handbuch für Wagenbauer und Wagenſattler. 
8 287 


Hermann Zeidler, Die moderne Lederfabrikation. Mit Ab⸗ 
bildungen. 2. ergänzte und durchgeſehene Auflage 1922. 205 Selten. 
(Die Werkſtatt) 287 N20 
Ein praktlſcher Wegwelſer durch das Geſamtgeblet der Gerbetel. 


XIV. Chemiſche Technologie und Indüſtrie 
Chemlkallen, Drogen, Farben, Fette, Ole, Brenn⸗ und Zündftoffe 
(8 310 Fach⸗ und Berufskunde des Chemikers — 8 325 Geſamtdarſtellungen der 
chemiſchen Technologie und Induſtrle — 8 335 Jarbſtoffe — 8 340 Schmiermittel, 
Kitte und Klebemiktel — § 345 Brennſtoffe und Ihre Deſtlllatlonsprodukte. Zünd⸗ 

ſtoffe — § 347 Exploſtbſtoffe) 
$ 310 
G. Goloͤſchmioͤt, Der Chemiker. In: Der Techniker, heraus 
gegeben von der Deutſchen Zentralſtelle für Berufsberatung der 
Akademiker in Berlin. 1919. Seite 173272 3X 171 
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8 325 
H. Oſt, Lehrbuch der chemiſchen Technologie. Mit Abbildungen und 
Tafeln. 14. Auflage 1925. 828 Selten 325 N 14 


Die Kenntnis der Chemie wird vorausgeſeßt. 


Chemiſch⸗Techniſches Lepikon. Unter Mitarbeit von anderen 
herausgegeben von J. Berſch. Mlt Abbildungen. 4. Auflage 1921. 
951 Selten Lesesaal 


Das Bud ſtellt elne Sammlung von mehr als 17000 Vorſchelſten und 
Rezepten für alle Gewerbe und technlſchen Künſte dar. Es erteilt Auskunft über 
alle möglichen praktiſchen Fragen, etwa wle man Seife oder Tinte herſtellt, und 
arbeitet ohne hemifhe Formeln. 


Hugo Fiſcher, Technologie des Scheidens, Miſchens und Zer⸗ 


kleinerns. Mit vlelen ſchematiſchen Abb. 1920. 340 Seiten 80 N 501 


Aus Hochſchulborleſungen entſtanden, gibt das Buch elne ausführliche Dars 
ſtellung der Methoden und Apparate und iſt ſowohl für den Betrlebslngenieur 
und Chemlker als auch für den Konſtrukteur beftimmt. 


Nichard Lorenz, Die Entwicklung der beutſchen chemiſchen 
Induſtrle. 1919. 207 Seiten. Maturwiſſenſchaftliche Vorträge im 
Felde gehalten 325 N 21 

A. Zart, Die Entwicklung der chemiſchen Großinduſtrle. Mit Ab⸗ 
bildungen. 1922. 48 Seiten. Der Werdegang der Entdeckungen 
und Erfindungen) 325 N 22 

B. Raſſow, Juſtus Liebig als Förderer der hemifhen Induſtrie. 
In: Beiträge zur Geſchichte der Technik und Induſtrie. Band 13: 
Seite 10-16 2 35 N 233 

r 9 335 


Mag Bottler, Mineral und Erdfarben. 1921. 93 Selten 335 N 14 


Das Buch behandelt Zuſammenſetzung, Herſtellung, Eigenfhaften, Prüfung 
und Verwendung der Minerals und Erdfarben. Es ftellt ein Handbuch für 
Mineralfatbſtoffe und Erdfarben dar, das für dle Hand von Fabrlkanten, Kauf⸗ 
leuten und Gewerbetrelbenden beſtimmt lſt. 


8 340 
Map Haller, Die Schmiermittelinoͤuſtrie. 1925. 141 Seiten. (Die 
Werkſtatt) 340 N 11 


In einem Anhang werden noch behandelt die Lederappretur und Leders 
konſecvierung. 


8 345 
G. Keppeler, Die Brennſtoffe und ihre Verbrennung. Vortrag. 
1922. 60 Selten 168 E 181 
H. N. Trenkler, Feuerungstechnik. Mit Abbildungen und Zahlen⸗ 
tafeln. 1925. 319 Seiten. (BD Bücher 345 N 20 
Beſchrelbung der verſchledenen Brennftoffe, des Berbrennungsvorganges und 
der In der Induſttle vetwendeten Öfen. 


Johannes Steinert, Der Torf und feine Verwenoͤung. Mit 
Abbildungen. 1925. 148 Selten. Sammlung Göſchen 345 N 25. 
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8 347 


K. Stephan, Die modernen Schleß⸗ und Sprengſtoffe. In: Die 
Technik im 20. Jahrhundert, herausgegeben von A. Miethe. 
Band 6: Seite 315330 Lesesaal 


XV. Nahrungs⸗ und Genußmittel 
(8 350 Allgemeines — $ 355 Mällerel — 8 360 Zuckergewinnung) 


8 350 
A. Reltz, Nahrungsmittel und Fälſcherkünſte. Mit zahlreichen 
Abbildungen. 4. Auflage. 87 Selten 350 N 20 


Ein Blchleln zur Unterſuchung unſerer twichtigften Nahrungs⸗ und Genuß⸗ 
mittel. Mit einem Anhang: Unterſuchung von Klelderſtoffen. 


8 355 


S. A. Chr. Sacher, Handbuch des Müllers und Mählenbauers. 
Mlt Abb. 2. neubearbeltete Aufl. 1925. 552 Selten 355 N 12 
1 Das Buch kann zuglelch als Anlelkung für Geſellen⸗ und Melſterprüfungen 
enen. 
8 360 


Hermann Claaſſen, Die Zuckerfabrikation mit beſonderer Berück⸗ 
ſichtigung des Betriebes. 5. Auflage 1922. 380 Seiten 30 N11 


XVII. Berſchledene Induſtrien 


8 380 
G. Brlon, Luftſalpeter. Mit Figuren. 1921. 127 Seiten. Sammlung 
Göſchen 350 N 30 


n Behandelt die Gewinnung des Luftſalpeters durch den elekttiſchen Flammen⸗ 
ogen. 
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Bautechnik und Bauweſen — Bauingenieurweſen 


Inhalt 
Selte 


I. Mathematifhe und praktiſche Grundlagen. Materlallen⸗ 
kunde. Bauwelſen, z. B. Eiſen⸗ und Eifenbefonbau . . 152 

II. Der Hochbau, Entwurf, Konſtruktlon und Einrichtung 
der Gebäude - - e 155 
III. Bauingenieurweſen: Tiefbau, Waſſerbau, Brückenbau. 159 


IV. Die Ingenleurwiſſenſchaften lm Dlenſte der Stadtanlage 
und der ſtädtiſchen Verwaltung 160 


I. Mathematlſche und praktiſche Grundlagen 
Materlalienkunde — Bauweiſen, z. B. Eiſen⸗ und Elſen⸗ 
betonbau 


18 390 Ingenleur⸗Mechanlk — 8 395 Technlſches Zeichnen, Geometrle, Ver⸗ 
meſſungsweſen — 8 405 Eifens und Eifenbetonbau — 8 410 Technologie des 
Bauweſens) 


8 390 
M. Schmitt, Aufgaben aus der techniſchen Mechanik für den 
Schul⸗ und Selbſtunterricht. Mit zahlreichen Tertfiguren. (Aus 
Natur und Gelſteswelt) Tell ı, 2. 
Tell 1: Bewegungslehre, Statik und Feſtigkeltslehre. 1921. 
12 Seiten 23 540 N 251 


Tell 2: Dynamik und Hydraulik. 2. Aufl.1925.96 S. 540 N 261 


Diefe Aufgabenſammlung fegt nur Elementarmathematit voraus und glbt vor 
jedem Abſchnltt erſt dle allgemeinen Sätze der Mechanlk. Der Anhang bringt 
die Löſung der aus der Pragls entnommenen Aufgaben. 


Paul Menert, Sammlung von Belfpielen und Aufgaben aus 
der techniſchen Mechanik und Feſtigkeitslehre, zugleich Zuſammen⸗ 
ſtellung der wichtigſten Formeln mit Unterweiſung zu deren 
Anwendung in leichtfaßlicher Darſtellung zum Gebrauch für Praxis, 
techniſche Fachſchulen und Selbſtunterricht. Teil 1-3 zuſammen 
315 Selten. 


Teil 1: Reine Bewegungslehre. 1922 540 N 301 
Teil 2: Mechanik ſtarrer Körper. 1923 540 N 311 
Tell 3: Feſtigkeitslehre. 1925 Seen . 540 N 321 


Das Buch enthält elne Fülle von Aufgaben, wle fie in der Pragis bon 
häufigſten vorkommen, mit Ihren Löſungen. Es ſetzt die Kenntuls der Elementar⸗ 
mathematik voraus und {ft wegen feines klaren Aufbaues, der überſlchtlichen 
Druckanordnung und der anregenden, blelen Belſplelen belgegebenen Anmerkungen 
und Betrachtungen beſonders auch für das Selbſtſtuödleren geeignet. 
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Ferdinand Wittenbauet, Aufgaben aus der kechnlſchen Mechanik. 
Mit vielen Abbildungen. Band 1-3. 


Band 1: Allgemeiner Tell. 839 Aufgaben nebſt Löſungen. 
Bearbeitet von Theodor Pöſchl. 5. verbeſſerke Auflage 1924. 
281 Seiten euere nee nen nn 390 N 21 

Band 2: Feftigkeitstehre. 611 Aufgaben nebſt Löſungen und 
einer Formelſammlung. 3. verbeſſerte Aufl. 1918. 400 S. 390 N 22 

Band 3: Flüſſigkelten und Gaſe. 634 Aufgaben nebſt Löſungen 
und einer Formelſammlung. 1921. 390 Seiten 390 N23 


Für Fortgeſchrittenere beſtimmk. Die Kenntnis der techulſchen Mechanlk ſowle 
der Grundlagen der höheren Mathematik werden vorausgeſetzk. 


Wilhelm Keck, Vorträge über Mechanlk als Grundlagen für das 
Baus und Maſchlnenweſen. Mit Holzſchnitten. Bearbeitet von 
L. Hotopp. Band 1-3. 


Band 1: Mechanik ſtarrer Körper. 7. unveränderte Auflage. 
1923. 376 Seiten Eee Ar. len dar 390 N 26 


Band 2: Mechanik elaſtlſch⸗feſter und flüſſiger Körper. 
5. unveränderte Auflage. 1922. 389 Seiten 3900 N27 


Band 3: Allgemeine Mechanlk. 3. Aufl. 1922. 350 S. 390 N 28 
Die Anfänge der höheren Mathematik werden vorausgeſetzt. 


9 395 


Karl Kelſer, Angewandte darftellende Geometrie Insbefondere 
für Maſchlnenbauer. Mit Abbildungen. 1925. 159 S. 305 N72 
Eln methodifhes Lehrbuch für dle Schule ſowle zum Selbſtunterrlcht. 


H. Lüſcher, Photogrammetrie. Mit Figuren. 1920. 128 Seiten. 
Aus Natur und Geiſteswell) 395 N 50 


Behandelt Theorle und Anwendung der Photogzammetrle, und zwar der eins 
fachen, der Stereo⸗ und Luftphotogrammettle. Für den mlt makhematiſchen 
Kennknlſſen ausgeräftefeten Lalen Ift es auch mltbeſtimmt. 


$ 405 
Die Ausführung von Beton» und Elſenbetonbauken. 
Herausgegeben vom Deutſchen Bekonbverein. 2. Auflage 1922. 
78 Seiten 405 N 14 


Die Schrift Ift elne? Anlelkung für dle praktiſche Arbelt der Bauführer und 
Polleter. Ste If in der Form von beltſätzen mit Erläuterungen gehalten. 


Martin Preuß, 15 Aufgaben aus dem Eifenbefonbau mit Mufter 
elner ſtatiſchen Berechnung und einer Maſſenberechnung mit 
Auszug der Elſeneinlagen. Mit Abbildungen. 1919. 84 Selten. 
(Aufgaben aus Konſtruktlon und Statik, Band 5 405 N 15 

5 11 eaai der elnfachen Konſtruktlonen für den In der Praxls ſtehenden 

echnlker.“ 8 
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Beton⸗Kalender 1925. Unter Mitwirkung hervorragender Fach⸗ 
männer herausgegeben von der Zeitſchrift „Beton und Eiſen“. 
Mit vlelen Abbildungen. Tell 1, 2 


Teil 1: 444 Selllten 405 N16 


Tell 2: 382 Selten. ee 405 N 17 


Der Kalender, als Taſchenbuch für Beton N Eifenbeton ſowle dle ver⸗ 
wandten Fächer, iſt beſonders zum Nachſchlagen beſtimmt. 


Franz Czech, Der Eiſenbau. In: Die Technik im 20. Jahr⸗ 


hundert. Band 5: Seite 129—184 Lesesaal 
A. Kleinlogel, Elſenbekonbau. In: Technik im 20. Jahrhundert. 
Band 5: Selte 185231 Les esaul 


Karl Kerſten, Brücken in Eifenbeton. Teil 1-3. 


Tell 1: Plattens und Balkenbrücken. 5. neubearbeitete Auf⸗ 
lage 1921. Mit Abbildungen. 256 Selken 370 N 201 


Teil 2: Bogenbrücken. 4. neubearbeitete Auflage 1922. 
Mlt Abbildungen. 228 Selten 570 M201 


Tell 3: Rechnungsbeiſplele 5 Sattenseiden 1925. Mit Ab⸗ 
bildungen. 101 Seifen .... . . 510 N 221 


Vorausgeſetzt wird dle Kenntnis ber e Brückenſtatlk ſowle der 
Im 1. Band von des Derfaffere Werk „Elſenbekon“ behandelten Berechnungs⸗ 
welſen. Rein wlſſenſchaftliche Erörterungen, dle eln Hochſchulſtudblum vorausſetzen, 
find vermieden. 


Raltbeton im Hochbau. Ein Wegwelſer. 1924. 8 S. 40 N 35 
Ganz kurze in Form bon Fragen und Antwort gehaltene Broſchüre. 


Leitfaden für den Kalkbeton-Hochbau. 1924. 30 S. 405 N 36 


8 4¹⁰ 
Hermann Weihe, Maſchinenkunde. Mit vielen Abbildungen. 
1923. 232 Selten. 410 N 15 
Das Werk foll dem lernenden und dem praftifch tätigen Baulngenleur das 
Berftändnis für dle Grundlagen des Maſchlnenweſens vermitteln; es gibt 
deshalb nur einen Ausfchnift aus dem Geſamtgeblek des Maſchlnenweſens und 


behandelt z. B. im Kapitel „Arbeitsmaſchinen nur die Pumpen und Hebe⸗ 
mafchinen. — Die Elemente der höheren Mathematlk werden votausgeſeßzt. 
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II. Der Hochbau. Entwurf, Konſtruktion und Einrichtung 
der Gebäude 


Selte 
I. Allgemeines und Hllfswiſſenſchaften 155 
II. Bauausführung. Die einzelnen Bauarbeiten 158 


1. Allgemeines und Hllfswiſſenſchaften 


(8 423 Berufskunde — $ 428 Verſchledene Wohnhaustypen. Das Elgenhaus — 

9 430 Beftrebungen zur Förderung elner äſthetlſchen Bauwelſe. Entivlrfe — 

8 440 Sauveranſchlagung — 8 445 Ausführungsarten: Elſenkonſtruktlonen, Holz⸗ 
bau uſw. — 8 460 Oſſentliche Bauten — 8 461 Ingenleurbaufen) 


8 423 
C. Michaelis, Der Archltekt. In: Der Techniker, herausgegeben 


von der Deutſchen Zentralſtelle für Berufsberatung der Akademiker 
in Berlin. 1919. Selte 53-74 3N 172 


8 428 
Baldauf u. Haecker, Leitfaden der Geſtaltungslehre nebft 
Geſtaltungselementen für den Aufbau des Wohnhauſes. Mit 
Abblloͤungen und Tafeln. 1922. 120 Selten 428 N 15 


Erſchlen früher unter dem Titel: „Mile baue Id mein Haus in der Garten: 
ftadt und auf dem Lande?“ Befpriht an Hand bleler Bilder und Grunoͤriſſe die 
Geſtaltung des freiftehenden Hauſes, während das feigende Buch das eingebaute 
Wohnhaus behandelt. ft zugleich für den Unterricht in den unkeren Klaſſen ber 
Baugewerkſchulen gedacht und enthält Aufgaben und Löſungen. 


Baldauf u. Haecker, Haus und Helm. Mit vlelen Abbildungen. 
3. berbeſſerte Auflage 1921. 148 Selten 425 N 16 


Fortfefung des vorhergehenden; es behandelt Aufbau und Innengeſtalkung 
von Einfamllienhäuſern und Mlethäuſern, dle In Gruppen und Reihen gebaut find. 


H. Iſſel, Moderne Einfamilienhäufer. 32 Tafeln mlt erläuterndem 
Text 1921 428 N 17 
Das Buch bringt ohne Belgabe von Text auf 32 Tafeln Abbildungen und 

Gtundriſſe don Elnfamlllenhäuſern verfchledenfter Größe für klelnere, mittlere und 

relchere Wohnungsanfprühe und If zum Gebrauch für ſtuolerende und aus⸗ 

führende Bautechniker beſtimmk. Neben diefen wird aber auch derjenige, der ſich 
eln Haus bauen laſſen will, mancherlel Anregung daraus erhalten. 


Flſcher, Zur Förderung des Kleinſledelungsweſens. 2. Aufl. 1918. 
57 S. Schriften zur Förderung der Inneren Kolonlſatlon) 428 X 29 


Inhalt: Die Verbllligung und Vereinfachung der Klelnſleblungsbauken. Die 
bisherige Entwicklung des Klelnſiedlungsweſens in Preußen. 


Guſtab Langen, Die Sammelfiedlung. 1922. 149 Selten. (Sleoͤ⸗ 
lungs werk) x : 428 N 26 
Das Buch behandelt dle klelnbäuerliche Anfiedlung In geſchloſſener Bauwelſe. 
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Werner Scholtz, Wärmewirtſchaft im Stedͤlungsbau. 1923. 
187 Seiten 428 N 28 


Befpricht alle Bedingungen, deren Zuſammentreffen beim Kleinwohnungsbau 
einen möglihft geringen Verbrauch an Heizmakerlal erzlelen laſſen; alſo Gtund⸗ 
elß, Helzanlagen uſw. Das Buch lſt nlcht nur für den Fachmann beftimmt, 
ſondern für jeden, der dle Wirkungswelſe der Helzanlagen feines Hauſes kennen 
lernen wlll. 


Georg Stelnmet, Grundlagen für das Bauen in Stadt und 
Land mit beſonderer Rückſicht auf den Wiederaufbau in Oſt⸗ 
preußen. Herausgegeben vom Deutſchen Bund „Heimakſchutz. 
Mit Abbildungen. 5. Auflage 1923. Band 2, 3 Band 1 noch 
nicht erſchlenen). 


Band 2: Beſondere Beifpiele. 5. Auflage 1923. 261 Seiten 426 N 32 


Band 3: Praktiſche Anwendung. 1922. 360 Selten 428 N 33 


„Dleſes Buch ſoll leicht verftändlihe und allgemein anwendbare Grundlagen 
für elne gute, gefunde und einheitliche Bauwelſe In Stadt und Land geben 
Durch ble grund ſätzliche Klärung der bolchtigſten Bauftagen ſoll es ole allgemeine 
Rückkehr anbahnen zu elner in ſich gefeſtigten und einheitlichen, auf der ficheren 
Erkenntnis der Inneren Werte beruhenden Baukultur.“ (Aus dem Vorwort.) 


Paul Fiſcher und Gerhard Jobſt, Ländliches Bauweſen. 
Mlt vielen Abbildungen. 2. neubearbeitete Auflage 1921. 
228 Seiten 429 N 35 
Berückſichtigt in erfter Linie dle Bedürfniffe des Klelnbekrlebes. Beſonders 

eingehend wird das Wohnhaus des Arbelters, des Handwerkers und des Kleln⸗ 

bauern behandelt. 
8 430 

W. Lindner, Die Ingenleurbauken in ihrer guten Geſtaltung. 

Herausgegeben und bearbeitet in Verbindung mit G. Stelnmegtz. 
Mit Abbildungen. 1923. 206 Selten 461 N 151 


Eine Sammlung von Abbildungen äfthetifh vorbllöllcher Ingenleurbauten. 
ft hervorgegangen aus der Zuſammenarbelt des deukſchen Bundes „Helmatſchutz“ 
und des deutſchen Werkbundes mit dem Bereln deutſcher Ingenleure und der 
deutſchen Geſellſchaft für Bauingenieurweſen. 


9 440 
Max Drews, Was muß der Baufachmann vom Kalkulieren wiſſen? 
Mit Abbildungen. 1919. 143 Selten. (Die Werkſtatt) 440 N 10 
Eln Hands und Hllfsbuch für die Preisberechnung ſämklicher Bauarbeiten. 


8 445 
A. Jackſon, Ingenleurholzbau. Mit Figuren. 1921. 174 S. 44 N 12 


Die Schrift behandelt unter Belgabe von Berechnungen elngehend dle Elgen⸗ 
ſchaften des Holzes ſowle Holzberblndungen und Fachwerk, Hallenbauten, Brücken uſw. 


H. Speder, Das Holzwerk des Kleinhauſes auf wittſchaftlicher 
Grundlage. Mit Abbildungen. 1923. 93 Seiten 445 N14 
Das Buch feht die Erfahrungen und Kenntniſſe des Baus oder Zimmer: 

melſters voraus. Es will eln Hilfsmittel zu ſchöner, aber, den veränderten 

tolckfhaftlihen Verhältniſſen entſprechend, auch ratloneller Bauwelſe ſeln. Bor 
allem finden auch dle Arbeiten des Normenausſchuſſes der deutſchen Induſttle 
weitgehende Berückſlchtigung. 
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C. Kerſten, Der Eiſenhochbau. Mit vielen Abbildungen. 3. neu⸗ 
bearbeitete und ſtark erwelterte Auflage 1924. 208 Seiten 445 N 21 


Iſt in erſter Elnle für dle Beſucher der mittleren techniſchen Lehranftalten 
beftimmt. 


Walbe, Hochbau in Stein. Mit Figuren. 1920. 110 Seiten. 
Teubners techniſche Leitfäden) 445 N 30 
Behandelt wird ble Konſtruktlon von Mauern, Wölbungen und Treppen. 


O. v. Rltgen, Volkswohnungen und Lehmbau. Mit Abbildungen. 
1920. 106 Seiten 445 N 40 
Eine Darlegung alter und neuer Erfahrungen und Derſuche auf dem Geblet 

ſchllchter und ſparſamer Bauwelſe. 


Riepert, Der Kleinwohnungsbau und die Betonbauweiſen. Mit 


Abbildungen. 1924. 82 Selten 445 N 45 

9 460 
Eduard Schmitt, Sportanlagen. Mit Abbildungen. 1913. 148 Seiten. 
(Sammlung Göfchen) 526. N 101 

9 461 


W. Lindner, Die Ingenieurbauten in ihrer guten Geſtaltung. 
Herausgegeben und bearbeitet in Verbindung mit G. Steinmetz. 
Mit Abbildungen. 1923. 206 Selten 461 N 15 


Das Werk iſt im weſentlichen elne Sammlung bon Abbildungen äſthetlſch 
vorbllölicher Ingenleurbauten (Inoͤuſtrlebauten, Brücken, Leuchttürme uſw.]; der 
erläuternde Tegt nimmt nur geringen Raum ein. Das Werk iſt hervorgegangen 
aus ber Zuſammenarbeit des deutſchen Bundes „Helmatſchutz“ und des deutſchen 
Werkbundes mit dem Vereln deutfcher Ingenleure und der beutſchen Geſellſchaft 
für Baulngenleurweſen. 


Mar Weßlau, Indüuſtrlebauken. 1924. 144 Selten. (Betrlebs⸗ 
taſchenbuch) 461 N 20 
Behandelt werden Planung, Bauarken, Baukoſten, technlſche und geſchäft⸗ 

liche Ausführung von Neu⸗ und Erwelterungsbauten. Befonderer Wert wird auf 

dle Roftenermittlung gelegt, ble In praktiſchen Belſplelen veranſchaullcht wleö. 

R. Lots, Fabrikbauken. Mit Abbildungen. 240 Selten 4 N27 
Für den Nichtfachmann beſtimmt, ſchildert das Buch bauliche Einzelhelten: 

alſo dle verſchledenen Ausführungen von Wänden, Dachelndeckungen uſw. 


H. Salzmann, Induſtrielle und gewerbliche Bauten. 2. Auflage. 
(Sammlung Göſchen) Band 1-3. 


Band 1: Allgemelnes über Anlage und Konſtruktlon. 1919. 
106 Seiten e arme Dastkucen als, SE 461 N 22 
Band 2: Speichers u. Lagechäuſer. 1921. 144 Selten 461 N 23 
Band 3: Fabriken. 136 Selten e et 4 N24 


Dleſes Werk ft elne Überfiht über das ganze Geblet und bringt im Gegen⸗ 
fag zu „Lots“ und „Weßlau“ Beiſplele ausgeflührter gewerblicher Anlagen. 
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Karl Theodor Buff, Werkſtattbau. Mit Textabbiloͤungen. 1921. 
282 Seiten 461 N 26 
Behandelt Anordnung, Geſtaltung und Einrichtung von Werkanlagen nach 

Maßgabe der Bekrlebserforderulſſe. Gibt keine Befchreibung einzelner ausgeführter 

Anlagen, ebenſowenlg wle Sebrauchsanwelſungen für zu errichtende Bauten, 

ſondern erörtert nur grunbſätzlich und krlktiſch dle für Betriebsleiter und Baus 

Ingenieure bel der Werkanlage in Frage kommenden Geſlchtspunkte. 


2. Bauausführung. Die einzelnen Bauarbeiten 


8 470 Das Gefamfgebiet der Hochbaukechnlk. Bauführung und Bauausführung — 
9 490 Dachdeckung — 8 490 Helzung, Dentllatlon und Inſtallation — 8 493 
Beleuchtung) 


9 470 
G. Jobſt, Die baullchen Elnzelhelten des Kleinhauſes. Mit Abs 
blloͤungen. 2. Auflage 1921. 130 Seiten. (Siedlungswerd 47 N 15 
Setzt die Kenntnis der allgemeinen Baukonſtruktlonen voraus, will aber dle 
vorhandenen Konſtruktlonslehren durch die ausſchlleßllche Behandlung des Kleln⸗ 
hauſes ergänzen. Das Hauptgewicht iſt auf ſehr klare Zelchnungen gelegt, von 
denen der Text ausgeht. 


8 480 
W. Fauth, Das Lehmſchlndeldach. Mit Abbildungen. 1920. 
29 Selten 480 N 30 


Als Beltrag zur Löſung der Bedachungsfrage bietet das Buch elne Bes 
ſchrelbung des Arbeltsvorganges bel der Herſtellung der Lehmſchlndeln. Es geht 
aus bon den Arbeiten der Lehr⸗ und Verſuchsſtelle für Nakurbauwelſen, die die 
Kenntnis der Lehmbauwelſe und Lehmſchlnoͤelherſtellung vermitteln will. 


8 490 
J. Riedl, Die Wärmewirtſchaft des Hausbrandes im Unterricht 


unſerer Schulen. Ein Leitfaden für Schule und Haus. 1922. 
100 Seiten 490 N 20 


Der eiſerne Zimmerofen. Herausgegeben unter Mitarbeit von 
M. Wierz und G. Brandſteter von der Wärmetechniſchen Ab⸗ 
tellung der Vereinlgung deutſcher Elſenofenfabrikanten. 1923. 
119 Seiten 490 N 21 
„Handbuch für neuzeitliche Wärmebwrtſchaft im Hausbrand.“ 


H. J. Klinger, Die Wohnungswarmwaſſerhelzung. Mit Abbll⸗ 
dungen und Zahlentafeln. Herausgegeben von P. Pakuſa und 
S. Ritter. 1923. 104 Seiten 490 N 22 
Als Beitrag zum Problem der Etagenhelzung bietet dle Schrift Angaben 

über die Berechnung derſelben und über Einzelheiten ihrer Ausführung. 

Werner Scholtz, Wärmewirtſchaft im Siedlungsbau. 1923. 
187 Selten 490 N 23 
Den Haupftell des Buches nimmt die Beſprechung zweckmäßiger Heizanlagen 

eln, dle eine Kohlenerſparnis In den Klelnwohnungen erzielen. 

Otto Ginsberg, Material und Werkzeuge. 1923. 192 Selten. 
(Die Helzungsmontage. Band 490 N 29 
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O. Kallenberg, Der praktiſche Helizungs⸗ und Läftungelnſtallateur. 
Mit vielen Abbildungen. 1921. 216 Selten 490 N 51 


Ein Lehr⸗ und Handbuch für den Inſtallateur von Helzungs⸗ und Lüſtungs⸗ 
anlagen aller Art, zugleich ein Lehr⸗ und Übungsbuch für den fachlichen Unterricht 
an gewerblichen Lehranſtalten. 


O. Kallenberg, Der praktiſche Bass und Waſſerinſtallateur. Mit 
bielen Abbildungen. 2. verbeſſerte und ſtark vermehrte Auflage 


1921. 391 Selten 490 N 42 
Ein Lehr⸗ und Handbuch für den Inſtallateur von Gas⸗, Waffers und Ents 
toäfferungsanfagen, zugleich ein Lehr⸗ und Übungsbuh für ben fachlichen Unter⸗ 
elcht an gewerblichen Lehranſtalten. 
8 493 
Paul Hehck, Beleuchtung. 1924. 35 S. Betrlebstaſchenbuch) 495 N14 


Kurze Darſtellung der allgemeinen Geſichtspunkte für elne zweckmäßlge Bes 
leuchtungsanlage mit anſchaulichen Abbildungen. 


III. Bauingenleurweſen, Tiefbau, Waſſerbau, Brückenbau 


8 500 Allgemelnes, Erdbau, Wegebau — 8 504 Waſſerſtraßen, Häfen — 8 510 
. Brückenbau) 


8 500 

W. Lindner, Die Ingenleurbauten in Ihrer guten Geſtaltung. 
Herausgegeben und bearbeitet in Verbinoͤung mlt G. Steinmetz. 
Mit Abbildungen. 1923. 206 Selten 461 N 152 
Das Werk iſt Im mefentlihen elne Sammlung von Abbildungen äſthetlſch 
vorbildlicher Ingenleurbauten; der erläuternde Tek nimmt nur geringen Raum eln. 
Alfred Birk, Der Wegebau. Band 4-6. Band 1-3 ſiehe im 

Hauptverzeichnis.) 
Band 4: Llnlenführung der Straßen⸗ und Elſenbahnen. 2. er⸗ 
welterte Auflage 1922. 314 Seiten rennen 500N18 
Band 5: Baulelkung. 1922. 145 Selten 600 N79 
Band 6: Signal- und Sicherungsanlagen der Elſenbahnen. 
1924. 198 Seiten „„ 500 N 20 
Dolezalek, Tunnelbau. In: Die Technik im 20. Jahrhundert, 
herausgegeben von A. Miethe. Band 6: Seite 1-56 Lesesaal 


Hugo Ritter, Koſtenberechnung im Ingenieurbau. 1922. 
114 Selten 500 N 40 
Anleltung zur Beranſchlagung der Im Ingenleurbau vorkommenden einzelnen 

Arbelten mit Zahlenwetten zur Berechnung der Einheltsprelſe für Stublerende 

und Praktlker. 


Taſchenbuch für Baulngenleure. Unter Mitwirkung von anderen 
herausgegeben von M. Foerſter. Mit vielen Figuren. 4. ver⸗ 
befferte und erweiterte Auflage 1921. Tell 1, 2. 

Teil 1: 1112 Seiten Se ee 
Teil 2: 1287 Selten .... n. Lesesaal 


Lesesaal 
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8 504 
R. Wreden, Vorläufer und Entſtehen der Kammerſchleuſe. Ihre 
Würdigung und Welterentwicklung. In: Beiträge zur Geſchlchte 
der Technik und Indͤuſtrie. Band 9: Seite 130-168 65 N 195 


Georg de Thierry, Kanals und Hafenbau. In: Die Technik im 
20. Jahrhundert, herausgegeben von A. Miethe. Band 5: 
Seite 79-128 Lesesaal 


Richard Hennig, Die Geſchichte der mittelamerikaniſchen Kanal⸗ 
unternehmungen. In: Belträge zur Geſchichte der Technik und 
Induſtrie. Band 4: Selte 113-146 35 N 1412 


8 zıo 


Franz Czech, Der Elſenbau. In: Die Technik im 20. Jahrhundert, 
herausgegeben von A. Miekhe. Band 5: Seite 129-184 Lesesaal 


Karl Kerſten, Brücken in Eifenbefon. Ein Leitfaden für Schule 
und Praxis. Teil 1— 3. 

Teil 1: Platten⸗ und Balkenbrücken. 5. neu bearbeikete Auf⸗ 

lage 1921. Mit Abb. 286 Seiten une . 670 N20 

Tell 2: Bogenbrücken. 4. neubearbeitete Auflage 1922. 

Mit Abb. 228 Seiten. 510 N21 

Teil 3: Nechnungsbeifpiele für Balkenbrücken. 1925. Mit Abb. 

101 Seiten 1570 N 22 


Dorausgeſeht iſt die Kenntnis der elementaren Brückenſtatik ſowie der im 
erſten Band von des Derfaffere Werk „Elſenbeton“ (ſtehe Hauptverzelchnis) bes 
handelten BSerechnungswelſen. Rein wlſſenſchaftliche Erörterungen, ole eln Hochs 
ſchulſtudlum vorausſehen, find vermleden. 


IV. Die Ingenleurwiſſenſchaften im Dienſte der Staoͤt⸗ 
anlage und der ftädtifhen Verwaltung 
Geſundoͤhelts⸗Ingenieurweſen 
(8 520 Allgemeines, Ortsanlage — 8 526 Sportanlagen — 8 528 Waſſervet⸗ 
forgung und Abwäſſer) 

9 520 
Otto Blum, G. Schimpff, W. Schmidt, Städtebau. Mit vielen 


Textabbildungen. 1921. 478 Selten. Gandͤblbllothek für Baur 
ingenieure) 520 N 13 


Das ausführliche Handbuch behandelt: Städtebau Im allgemeinen / Städtifche 
Derkehrsmittel / Straßenbau. 
Rudolf Eberſtadt, Städtebau und Stledlungsweſen. In: Die 


Technik im 20. Jahrhundert, herausgegeben von A. Miethe. 
Band 5: Seite 1-78 Lesesaal 
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Geis Schumacher, Köln. Unter Mitwirkung von W. Arntz. Mit 
Abbildungen. 1923. 324 Seiten 520 N 18 


Das Werk Ift nicht nur für Köln von Bedeutung, fondern wird als Selſplel 
einer großzügigen Löſung ſchwlerlger Probleme der Großſtadtentwicklung allge: 
melnerem Inkereſſe begegnen. 


8 526 
Eduard Schmitt, Sportanlagen. Mit Abbildungen. 1913. 148 S. 
(Sammlung Göſchen) 526 N 10 

9 528 


Edmund Groh, Waſſerverſorgung und Brunnenbau. Mit Ab⸗ 
blloͤungen. 1925. 173 Selten 528 VI 


Das mit Beiſplelen von Berechnungen ausgeſtattete Buch Ift füt den Ulntet⸗ 
elcht in techuiſchen Mlttelſchulen beftimmt. 


Maſchinenkunde 
Inhalt 
I. Hllfswiſſenſchaſten. Technologie, Meß⸗ und Prüfungs⸗ 


Selte 


inſtrumente, Hilfsapp arte 101 
II. Geſchichtliches. Allgemeines. Geſamkoͤarſtellungen . 164 
III. Die Maſchinenelem ene 105 
IV. Die Kraftmaſchinen. Dampfmaſchinen, Gas⸗, Benzin⸗ 
motoren uſdoooo 100 
V. Transmiſſionen und Arbeitsmaſch inen 108 


I. Hllfswiſſenſchaften. Technologie, Meß⸗ und 
Prüfungsinftrumente, Hilfsapparate 
48 540 Die mathematlſchen und phyſlkallſchen Hilfswiſſenſchaſten — 8 545 Betriebes 
organlſatlon. Kalkulation — 8 546 Normallſletung im Maſchlnenbau — 8 548 
Technologie des Maſchlnenbaues — 8 550 Maſchinenzeichnen — $ 555 Materlalien⸗ 
kunde des Maſchlnenbaues) 
8 540 
Wilhelm Keck, Vorträge über Mechanlk als Grundlage für das 
Baur und Maſchlnenweſen. Mit Holzſchnitten, bearbeitet von 
L. Hotopp. Band 1-3. 
Band 1: Mechanlk ſtarrer Körper. 7. unveränderke Auflage 
1923. 376 Seiten a 90 NJ 261 
Band 2: Mechanik elaftifch-fefter und flüffiger Körper. 5. uns 
veränderte Auflage 1922. 389 Selten! .... .... 390 N271 
Band 3: Allgemeine Mechanik. 3. Aufl. 1922. 350 Selten 390 X 251 


Das aus Hochſchulvorträgen hervorgegangene, ſehr klar und anſchaullch ges 
ſchriebene Buch fett die Anfänge der höheren Mathematlk voraus, Ift aber auch 
für Schüler mittlerer techulſcher Lehranftalten und zum Selbſtſtublum geeignet. 
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Mo ul. Atæepon ET get wpulk. er NMatfupweinngeinents 
mit beſonderer Serückſichtigung der Anwendungen. Mit Text⸗ 
figuren. Band 1-4. 


Band 1: Allgemelne Statik 1921. 160 Seiten. 340 N 20 
Band 2: Statik der Maſchinenteile. 1921. 268 Seiten 540 N21 


Band 3: DENE und ee ie Körper. 1922. 
252 Selten ER 85 540 N 22 


Band 4: Die Elaſtlzität gerader Stäbe. 1922. 249 Selten 540 N 23 


Umfaffendes Lehrbuch mit vielen Beifpielrehnungen, das den Hauptwert auf 
dle Anwendung ber techniſchen Mechanik legt. Dem Anfänger wlrd es als Unter⸗ 
ſtützung des Vortrages gute Dlenſte lelſten. 


Ferdinand Wittenbauer, Aufgaben aus der kechniſchen Mechanik. 
Mit vielen Abbildungen. Band 1-3. 


Band 1: Allgemeiner Teil. 839 Aufgaben nebſt Löſungen. 
Bearbeitet von Sheer e 5. e Auflage 1924. 
281 Seiten 2 . 60 N 211 


Band 2: geſügteltslehre. 611 Aufgaben nebſt Löſungen und 
einer Formelſammlung. 3. verbeſſerte Aufl. 1918. 400 S. 390 N 221 


Band 3: Flüſſigkeiten und Gaſe. 634 Aufgaben nebſt Löſungen 
und einer Formelſammlung. 1921. 390 Selten. 390 N 231 


Für Fortgefchrittenere beſtimmt. Die Kennknls der kechnlſchen Mechanlk ſowie 
der Grundlagen der höheren Mathematlk werden vorausgeſegzt. 


M. Schmitt, Aufgaben aus der kechniſchen Mechanlk für den 
Schul⸗ und Selbſtunterricht. Aus Natur und SGeiſteswelt) 
8 Tell 1, 2 


Tell 1: Bewegungslehre, Statik und ee ee Mit 
zahlreichen Teptſiguren. 1921. 124 Selten 5 540 N 25 


Tell 2: Dynamik und Hhoͤraullk. 2. Aufl. 1925. 166. 540 N 26 
Diefe Aufgabenſammlung ſetzt nur Elementarmathematit voraus und gibt vor 
jedem Abfchnitt erſt dle allgemelnen Sätze der Mechanik. Der Anhang bringt dle 

Löſung der aus der Praxls entnommenen Aufgaben. 

Paul Menert, Sammlung von Belſpielen und Aufgaben aus der 
techniſchen Mechanlk und Feſtigkeitslehre, zugleich Zuſammen⸗ 
ſtellung der wichtlgſten Formeln mit Unterweiſung zu deren 
Anwendung in leichtfaßlicher Darſtellung zum Gebrauch für 
Praxls, techniſche Fachſchulen und Selbſtunterricht. Teil 1-3 
zuſammen 315 Selten. 


Tell 1: Relne Bewegungslehre. 1922 540 N 30 
Teil 2: Mechanik ſtarrer Körper. 1923 540 N 31 
Teil 3: Feſtigkeitslehre. 1925 . 540 N 32 


Das Buch enthält eine Fülle von Aufgaben, 815 ſle 155 be Praxis am 
häuflgſten vorkommen, mit ihren Löfungen. Es ſetzk dle Kenntnis der Elementar⸗ 
mathematlk voraus und lſt wegen feines klaren Aufbaues, der übetſichtlichen 
Druckanorönung und der antegenden, vlelen Belſplelen belgegebenen Anmerkungen 
und Betrachtungen befonders auch für das Selbſtſtudlum geeignet. 
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Haus Polſter, Kinematlk. 2. Auflage 1920. 151 Selten. Sammlung 
Göſchen) 540 N 40 


Kurze Einführung in dle Kinematlk, vorwiegend unter Benutzung der graphlſchen 
Methode, teilwelſe mit Berechnungen. Höhere Mathemaklk wird nicht angewendet. 


Richard Vater, Einführung in dle techniſche Wärmelehre (Thermo⸗ 
oͤynamlk!). Mit Abbildungen. 3. Auflage 1923. 122 Seiten. 
Aus Natur und Gelſtes welt) 540 N 50 


Rihard Vater, Praktlſche Thermooͤhnamik. Aufgaben und Bei⸗ 
ſpiele zur techniſchen Wärmelehre. Mit Abbildungen. 2. Auflage 
1923. 96 Selten. (Aus Natur und Gelſteswell) 540 N 51 


Das an zwelter Stelle genannte Bändchen bildet elne Ergänzung des erften. 
Aus der höheren Mathematlk werden nur ble alletelnfachſten Formeln angewendet. 
Eine umfaſſendere Darſtellung des Gebletes der Wärmemechanlk gibt das nach⸗ 
genannte Buch von Schüle. 


Wilhelm Schäle, Leitfaden der techniſchen Wärmemechanik. Mit 
Figuren und Tafeln. 4. vermehrte und verbeſſerte Auflage 
1925. 294 Seiten 540 N 52. 
Kurzes Lehrbuch der Mechanik der Gaſe und Dämpfe. 


MW. Leuckert u. H. W. Hiller, Mafchinenbau und graphiſche Dar⸗ 
ſtellung. Mit Abbildungen und Tafeln. 2. verbeſſerte und ver⸗ 
mehrte Auflage 1922. 90 Selten 540 N 60 


Eine borwlegend für Maſchlnenbauſchlller beſtlmmte kurze Elnführung in dle 
allgemeine Graphoſtatlk und die Dlagrammentwlcklung. Anwendung graphlſcher 
Methoden bel Darſtellung der Kräftedorgänge am Kurbeltrleb. 


F. Süchting, Aufgaben aus der Maſchinenkunde und Elektro⸗ 
technik. Mit Abblloͤungen. 1924. 235 Selten 540 N 65 
Eine Sammlung von Aufgaben für Nichtſpezlallſten nebſt ausführlichen Löſungen. 


8 545 


Georg, von Hanfftengel, Die Reklame des Maſchinenbaues. Mit 
zahlreichen, zum Tell farbigen Abblloͤungen. 1923. 144 S. 545 N 30 
Inhalt: Allgemelne Grundlagen und Richtllnlen / Bild, Schriſt und Druck 

Die Mittel der Werbung / Die praktiſche Durchführung det Werbearbelt / 

Neue Wege. 

Wendet ſich das Buch auch In erſter Linie an die Lelter von Maſchinen⸗ 
fabelken, fo will es doch auch den jungen Techniker mlt ſchelſtſtelleelſcher und. 
künſtleriſchet Begabung anregen, in dle Werbekunde elnzubringen. Darüber hinaus 
(ft es durch ſelne allgemelnen Ausführungen für jeden, der ſich für das Geblet 
der Reklame überhaupt Interefflert, brauchbar. 


8 546 
Der Austauſchbau und feine praktliſche Durchführung. 
Bearbeltet von G. Berndt und anderen. Herausgegeben von 
Otto Klenzle. Mit Abbildungen und Zahlentafeln. 1923. 
320 Seiten. (Schriften der Arbeitsgemelnſchaft deutſcher Bettiebs⸗ 
ingenieure) 16 N 401 


Das Buch behandelt die Grundlagen des Auskauſchbaues, deſſen Zweck das 
frele Auswechſeln bellebiget Teile iſt, in den verſchledenen Fabelkatlonszwelgen. 


* 
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9 548 


Gf N o. eg vu by lv, No. Olvnellitze. iu. MaαE⁰ͥ⁰uiö et Ae. 
Mit Abbildungen. 1922. 56 Seiten. (Werkſtattbücher) 548 N 27 


Karl Meyer, Die Technologie des Maſchinentechnikers. Mit 
Textfiguren. 5. verbeſſerke Auflage 1920. 350 Seiten 548 N 50 


Diefes Lehrbuch für Maſchlnenbauſchüler behandelt: Materlallenkunde | Her⸗ 
ſtellung der Gußſtücke / Herſtellung der Schmiedeftüde / Bearbeitung der Guß⸗ 
und Schmledeſtücke ſowle des Holzes auf Grund Ihrer Tellbarkelt / Die Werk⸗ 
zeugmaſchlnen. 


8 550 
Karl Sauer, Leitfaden für das Mafchinenzeihnen. Mit vielen 
Abbildungen. 2. verbeſſerte Auflage 1923. 64 Seiten 350 N 10 
Das Buch Ift auch zur Einführung geelgnet. 


Leuckert⸗Hiller, Für den Konſtruktlonstiſch. Mit Abbildungen 
und Tafeln. 1920. 70 Selten 550 N 14 
2 zur Anfertigung von Maſchlnenzelchnungen nach neueſten Geſichts⸗ 

punkten. 


C. Volk, Das Maſchinenzeichnen des Konſtrukteurs. Mit Ab⸗ 
bildungen. 1921. 73 Selten 550 N 21 


„Das Buch lſt nicht für den Zeichner, ſondern für den Konſtrukteur beſtimmt.“ 


Karl Kelſer, Angewandte darſtellende Geometrie, Insbefondere für 
Maſchinenbauer. Mit Abbildungen. 1925. 159 Seiten 595 N 131 
Ein methodiſches Lehrbuch für die Schule ſowie zum Selbſtunterricht. 


8 555 
G. Schulze u. E. Vollharoͤt, Werkftoffprüfung für Maſchinen⸗ 
und Eiſenbau. Mit Abbildungen. 1923. 185 Seiten 555 N 15 


Lehrbuch für den technologlſchen Unterricht an Maſchlnenbauſchulen und 
ähnlichen Lehranſtalten ſowle für Praktiker. Ohne höhere Mathematlk werden 
die theoretlſchen Grundlagen der Materlalprüfung dargelegt. Auch enthält das 
Buch Lehraufgaben nebſt Löſungen. 


II. Geſchichtliches — Allgemeines — Geſamtdarſtellungen 
8 575 Einzelne Blographlen — 8 880 Geſamtbarſtellungen des Maſchlnenweſens) 


8 575 
Mag Mayer, Emil Keßler, ein Begründer des deutſchen Loko⸗ 


motibbaues. In: Belkräge zur Geſchlchte der Technik und In⸗ 
duſtrie. Band 14: Selke 217 241 35 N 241 


A. Nachtweh, Georg Egeftorff. In: Beiträge zur Geſchichte der 
Techulk und Induſtrie. Band 1, Selte 197— 206 35 N 213 


Wilhelm Berdrow, Alfred Krupp als Mafchtnenbauer. In: Bei⸗ 
träge zur Geſchichte der Technik und Induſtrie. Band 14: 
Seife 40 - 49 35 N 242 
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9 580 
Taſchenbuch für den Maſchinenbau. Herausgegeben von 
H. Dubbel. Mit vielen Figuren. 4. erweiterte und verbeſſerte 
Auflage 1924. Band 1, 2. Insgeſamt 1728 Selten Lesesaal 


Hermann Weihe, Mafchinentunde. Mit vielen Abbildungen. 1923. 
232 Selten 410 N 151 


Das Werk foll dem lernenden und dem praktlſch tätigen Baulngenleur das 
Verſtändnls für die Grundlagen des Maſchinenweſens vermitteln; es gibt lnfolge⸗ 
deſſen nur elnen entſprechenden Ausſchnitt aus dem Mafchinentvefen und behandelt 
Be Im Kapitel „Arbeltsmaſchlnen“ nur dle Pumpen und Hebemafchinen. — 

le Elemente der höheren Mathemaklk werden vorausgeſetzt. 


III. Maſchinenelemente. 
(8 590 Lehrbuchartige Darſtellungen — 8 592 Beſptechungen einzelner 


Maſchlnenkelle) 
9 590 
Eberhard Schnetzler, Der junge Maſchlnenbauer. Mit vielen 
Abbildungen. 38. Auflage. 328 Seiten 2 N 221 


Eine Einführung In die Elemente des Maſchlnenbaues und Anleltung zur 
Herſtellung klelner Modelle. 


Karl Kahle, Die Maſchinen⸗Elemente in Frage und Antwort. 

Kurzgefaßtes Repetitorium nebſt Aufgabenſammlung. Heft 13 —18. 
(Heft 1— 12 ſiehe lm Hauptverzeichnis.) 

Heft 13: Kurbeltrieb, Kurbel und Exzenter. 1923. 80 S. 500 N 29 

Heft 14: Triebwerk der Kraftmaſchine: Kolbenſtange, Kolben, 

Kreuzkopf, Gleltbahn und Schubſtange. 1924. 120 Seiten 590 N 30 


Heft 15: Zylinder der Kraftmaſchlnen mit Berückſichtlgung des 
Rahmens bezw. Geſtelles und der Lelkungen. 1925. 17 S. 590 N 31 


K. Laudien, Die Maſchinenelemenke. Mit Abbildungen. 3. Auf⸗ 
lage. Band 1, 2. 


Band 1: 1922. 400 Sel keen 590 N 44 
Band 2: 1923. 375 Selten .... «+... 2... 590 N 4ä 


In dleſem für Schüler kechnlſcher Lehranftalten ſowle für Praktiker beſtimmten 
Buche Ift der Hauptwert auf dle konſtruktive Selte gelegt. Die Berechnungen 
fegen die Elemente der Mathematlk und Feſtlgkeltslehre als bekannt votaus. 


8 592 
Walter Leukert u. H. W. Hlller, Kell, Schraube, Niete. Mit 
Textfiguren und Tabellen. 2. verbeſſerke und vermehrte Auf⸗ 
lage 1921. 89 Seiten 592 N 15 
Das Buch — elne Einführung in ole Maſchlnenelemente — Ift vorwiegend 
zur Nepelltlon beſtlmmt: neben kurzen Erläuterungen enthält es hauptſächlich 
Berechnungen. 


12 


166. Die Bücherhalle 


r = 

IV. Die Kraftmaſchinen, Dampfmaſchinen, Gas⸗, 
Benzinmotoren uſw. 

8 600 Das Geſamtgeblet — 8 603 Windkraft und Waſſerkraſt — 8 605 Die 

Dampfmaſchine: Die ganze Anlage, dle Maſchlne im allgemelnen und ſpezlell 

auch dle Kolbenmaſchlne — 8 610 Die Dampfturbine — 8 615 Die Keſſel — 

8 620 Die Lokomotive — 8 625 Exploſtons⸗ und Verbrennungsmokoren: Bags 


maſchlnen lm welteren Sinne, Benzin⸗, Splritusmotoren uſw. — 8 627 Die 
Gasturbine — 8 630 Der Diefelmotor) 


8 600 
Frieörich Barth, Wahl, Projektierung und Betrieb von Kraſt⸗ 
anlagen. Mit Figuren im Text und auf Tafeln. 4. um⸗ 
gearbeitete und erweiterte Auflage 1925. 525 Seiten 600 N 20 


Hllfsbuch für Ingenleure, Betrlebslelter und Fabrikbeſitzer. Glbk einen bes 
ſchrelbenden Überblick über dle heuklgen Kraftanlagen, über ihre Anſchaffungs⸗ 
koſten, Proſektlerung und Betrieb. 


Franz Seufert, Anleitung zur Durchführung von Verſuchen an 
Dampfmaſchinen, Dampfkeſſeln, Dampfturbinen und Dieſel⸗ 
maſchinen. Mit Abbildungen. 6. verbeſſerte Auflage 1921. 
130 Seiten 600 N 50 


Das Werk lſt zuglelch als Hllfsbuch für den Unterricht in Mafchinenlaboratorien 
technifcher Lehranſtalken geeignet. 


9 603 
Franz Lawaczeck, Waſſerkraftausnutzung und Waſſerkraftmaſchinen. 
1921. 116 Seiten. Aus Natur und Gelſteswelt) 603 N 31 


Das Bächlein will eine kurze Überſicht über dle techniſch-wirtſchaftliche Seite 
der Waſſerkraftausnutzung und das Weſen der Waſſerkraftmaſchlinen geben, um 
das Räſtzeug finden zu helfen lm Kampf um das Bündnis von Kapital, Arbeit 
und kechulſcher Idee. 


Luoͤwig Quantz, Waſſerkraftmaſchinen. Mit Figuren. 5. er⸗ 
weiterte und verbeſſerte Auflage 1924. 149 Seiten 603 N 52 
„Eine Einführung ohne weitgehende Anſprüche an mathematifhe Dorbildung in 

Weſen, Bau und Berechnung neuzelkllcher MWaſſerkraftmaſchinen und Waſſertraft⸗ 

anlagen... Der Lefer wird und ſoll nicht fertlger Turbinenkonſtrukteur fein, er 

lernt aber die Grundlagen, die Grundgeſetze und den Gang der Berechnung 
und Konſtruktion nach der Stromlinlenmethode als oͤle elementare und auch 
heuke noch vlel geübte Art kennen und anwenden.“ 


Ludwig Hammel, Die Ausnutzung der Winoͤkräfte unter ber 
ſonderer Berückſichtigung der ländlichen Gemelnde⸗, Waſſer⸗ 
und Elektrizitätsverſorgung. 3. neubearbeitete und vermehrte 
Auflage 1924. 119 Seiten 603 N 50 


Ein Leitfaden für Fachleute, Gewerbetrelbende und andere, dle ſich mit der 
Nutzbarmachung der Windkräfte befaſſen; das Buch enthält nur wenig. Ber 
rechnungen und bietet Im weſentllchen Beſchrelbungen. 


8 605 
J. Charbonnier, Die Lokomobile und ihr Betrieb in Lanoͤwlrt⸗ 
ſchaft und Gewerbe. Mit Abbildungen. 1921. 242 S. eos N 48 


Das Buch, das Im weſentlichen Beſchrelbungen bietet, enthält auch elne 
knappe Einführung In oͤle elementare Mechanik. 
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Helneih Dubbel, Kolbendampfmafhlnen und Dampfturbinen. 
Mit vielen Tegkfiguren. 6. vermehrte und verbeſſerte Aufs 
lage 1923. 523 Selten 605 N 49 
Eln Lehrs und Hanoͤbuch für Stublerende und Konſtrukteure. 

8 610 

Ewald Haarmann, Aus Theorle und Betrieb der Dampfturbine. 
Mit Figuren. 2. verbeſſerte und erwelterte Auflage 1922. 
245 Selten ; 610 N 18 


Heinrih Dubbel, Kolbendampfmaſchinen und Dampfturbinen. 
Mit vielen Textfiguren. 6. vermehrte und verbefferfe Auf⸗ 
lage 1923. 523 Seiten 605 N 491 
Ein Lehr⸗ und Handbuch für Studletende und Konſttukkeure. 


8 615 
Friedrih Barth, Die Dampfkeſſel. Mit Figuren. 3. ver⸗ 
beſſerte Auflage 1919. (Sammlung Göſchen) Band 1, 2. 
Band 1: Keſſelſyſteme und Feuerungen. 133 S. 615 N16 


Band 2: Bau und Betrleb der Dampfkeſſel. 19 S. 615 N 17 
Kurz gefaßtes Lehrbuch mlt Beiſplelen für das Selbſtſtudium und den 
praktiſchen Gebrauch; das Buch enthält nut wenlge Berechnungen. 

Franz Seufert, Dampfkeſſel und Dampfmaſchinen. Mit Ab⸗ 
bildungen. 9. verbeſſerte Auflage 1922. 285 Seiten 605 N 401 
Ein Lehrbuch zum Selbſtſtublum und zum Gebrauch an fechnifhen Lehr⸗ 

anſtalten. 

Kugler, Beiträge zur Entwicklung des Dampfkeſſelbaues in den 
letzten 50 Jahren. In: Belträge zur Geſchlchte der Technik und 


Induſtrie. Band 9: Seite 53—68 35 N 192 

8 620 
Martin Igel, Handbuch des Dampflokomotivbaues. Mit vielen 
Abbildungen und Tafeln. 1923. 606 Seiten 620 N 25 


Das In erfter Llnle für den Konſtrukteur beſtimmte Buch enthält auch Bel⸗ 
ſplele von Berechnungen. 

Artur Flſcher, Gemeinverſtändliche Beſchrelbung der Kunze⸗ 
Knorr⸗Güterzugbremſe unter befonderer Berückſichtigung der 
Betriebserfahrungen. Mit Abbildungen. 1922. 126 Seiken. Die 
Kunze⸗Knort⸗Güterzugbremſe. Teil 1.) (Bücherel des Verbandes 
deutſcher Eiſenbahn⸗Fachſchulen 620 N 40 
Lehrbuch für kechulſche Eifenbahnbeamte, Anwärter und Fachlehrer. 


8 625 
Ludwig Ptaczowsky, Kleine Verbrennungskraftmaſchlnen für 
flüffige Brennſtoffe. Mit Abblloͤungen und Tabellen. 1919. 
234 Selten 625 N 20 
Ein Lehr⸗ und Handbuch für Ingenleure, Konſtrukteure, Studierende, Kleln⸗ 
gewerbettelbende, Monkeure uſw. Das Werk behandelt In einfacher beſchrelbender 
Darftellung eln Tellgeblek der Derbrennungsmotoren; Gas- und Dleſelmotor 
find nicht berückſichtigt. 


. 
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Franz Seufert, Bau und Berechnung der Berbrennungskraft⸗ 
maſchinen. Mit Abbildungen und Tafeln. 3. verbeſſerte Auf⸗ 
lage 1922. 123 Seiten 625 N 29 
Das Buch wlll zugleich als Einführung In das Geblet dienen. 


Julius Magg, Die Steuerungen der Verbrennungskraftmaſchinen. 


Mit Abbildungen. 1914. 374 Seiten 625 N 48 
Konrad Matſchoß, Geſchichte der Gasmokorenfabrik Deutz. 1921. 
152 Seiten 42 N 181 


Nicht nur als Fabrikgeſchlchte von Bedeutung, ſondern zugleich als Ents 
wicklungsgeſchlchte der modernen Gasmaſchlne, deren Schöpfer die beiden Bes 
gründer der Gasmotorenfabrik Deutz, Otto und Langen, find. 


8 627 
A. Stodola, Die Gasturbine. In des Verfaſſers: Dampf⸗ und 
Gasturbinen. Mit Figuren und Tafeln. 6. Auflage 1924. 


Seite 968-1053 610 N 101 

9 630 
Kamillo Körner, Der Bau des Dieſelmotors. Mit Figuren. 
1918. 349 Selten 630 N16 


Für die Hand des Konſtrukteurs beftimmt; bletet keine Berechnungen. 


Otto Föppl, Heinrich Strombeck, Ludwig Ebermann, 
Schnellaufende Dleſelmaſchinen. Mit Abbildungen und Tafeln. 
3. ergänzke Auflage 1925. 239 Seiten 630 N 40 


Behandelt werden: Beſchrelbungen, Erfahrungen, Berechnungen, Konſtruktlon 
und Betrieb diefer Mafchinen. 


V. Transmiſſionen und Arbeitsmaſchinen 


(8 645 Fördermittel Im allgemeinen [Hebezeuge u. a.] — 8 650 Fördermittel 
und Labeborrlchkungen für feſte Körper: Förderbänder, Bahnen, Aufzüge, Krane, 
Winden uſw. — 8 652 Pumpen, Gebläſe; hydraullſche Anlagen — 8 655 Werk⸗ 


zeugmaſchlnen) 
9 645 
Otto Bechſtein, Die Fördermittel. Mit Abbiloͤungen. 1922. 
92 Seiten 645 N12 


Lelchtverſtänöllche Beſchrelbung der Nah⸗ und Fernfördermittel von Maſſen⸗ 
gütern und Elnzellaſten in lnduſtrlellen Betrieben. 


L. Klein, Vorkräge über Hebezeuge. 2. berbeſſerte Auflage 1922. 
192 Selten 645 N 20 


Die klare Darftellung des aus Hochſchulvorleſungen entſtandenen Buches bolrd 
durch zahlreiche durchgerechnete Belſplele unterſtützt. 


H. Bethmann, Die Hebezeuge. Mit Abblloͤungen, Tafeln und 
Tabellen. 7. Auflage 1923. 618 Seiten 645 N 22 
Berechnung und Konſtruktion der Elnzeltelle, Flaſchenzüge, Winden und Krane. 


Für Schule und Praxls mit beſonderer Berüdfihtigung des efekteifhen Ans 
ktrlebes bearbeltet. 
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R. Händen, Das Förderweſen der Werkſtättenbetrlebe und fein 
gegenwärtiger Stand. Mit Abb. 1923. 127 Selten 645 N 30 
Das Bud IfE das Ergebnis elner Studlenrelſe und gibt ein Bild über den 

gegenwärtigen Stand des Werkſtätkenförderweſens, das von befonderer Wichtigkeit 

für dle Mittſchaftlichtelt der Betrlebe iſt. Es werden beſchrleben: (Fördermittel 
für Umladeverkehr, Überflutverkehr, ſenkrechten Verkehr, Dauerſörderung und 
beſondere Fördermittel in einzelnen Werkſtätten. Tiſchlerel, Gleßerel, Schmiede uſw.) 


8 650 
C. Michenfelder, Krans und Transportanlagen für Hütten⸗, 
Hafens, Werſt⸗, und Werkſtattbetrlebe, unter befonderer Bes 
rückſichtigung ihrer Wirtſchafklichkeit. Mit Abbildungen. 1912. 


532 Selten 650 N 20 
Anton Schwaiger, Elektriſche Förderanlagen. Mit Figuren. 
113 Seiten. Sammlung Göſchen) 650 N 40 


Behandelt werden dle Fördermaſchinen für Bergwerke. 


Paul Stephan, Die Drahtſeilbahnen (Schwebebahnen), ihr Aufbau 
und ihre Verwendung. Mit Abbildungen und Tafeln. 3. ber⸗ 
beſſerte Auflage 1921. 459 Selten 825 N 301 


Ausführlihes Werk, das In erfter Linle den Nichkfahmann über dle Eins 
richtung der Drahtſellbahnen und ihre Anwendungsmöglichkeiten unterrichten will. 


8 652 
Hermann Matthieſen und Eugen Fuchslocher, Die Pumpen. 
Mlt Textabbildungen. 1923. 85 Selten 652 N 16 


Leitfaden für höhere Maſchlnenbauſchulen und zum Selbſtunterricht. Behandelt 
Konſttuktlon und Betrleb der Pumpen, in erſter Linie der Kolben⸗ und Krelſel⸗ 
pumpen. Die Theotle wird nur kurz berückſichtlgt, jedoch wird bel Berechnungen 
ole höhere Mathematik verwendet. 


Heintih Berg, Die Kolbenpumpen einſchließlich der Flügels 
und Rotakionspumpen. Mit bielen Figuren und Tafeln. 2. verm. 
u. verb. Aufl. 1921. 425 Selten 652 N 21 


Behandelt Theorie und konſtruktlbe Ausführung der Kolbenpumpen für Forts 
geſchrittene: Flügels und Rotatlonspumpen werden ganz kurz anhangswelſe 
behandelt. — Bel den lm theoretiſchen Teil vorkommenden Berechnungen 
wird die höhere Mathematik angewendet. 


Ludwig Quantz, Krelſelpumpen. Eine Einführung in Weſen, Bau 
und Berechnung von Krelſel⸗ oder Zentrlfugalpumpen. Mit Ab⸗ 
bildungen. 2. erweiterte und verbeſſerte Aufl. 1925. 120 S. 652 N 30 
Das Buch {ft aus Vorträgen an elner höheren Maſchlnenbauſchule enkſtanden. 


Taſchenbuch für Preßluft⸗ Betrieb. Hrsg. von der Frankfurter 
Maſchlnenbau A.⸗G. 5. Ausgabe 1924. 408 Selten 632 N 35 


8 655 


Taſchenbuch für Preßluft⸗Betrieb. Herausgegeben von der 
Frankfurker Maſchlnenbau A.⸗G. 5. Ausg. 1924. 408 S. 652 N 351 
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Karl Walther, Die landͤwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte. 
Mit Abbildungen. 2. neubearbeitete Auflage. Sammlung 
Göſchen) Band 1-3. 


Band 1: Die Maſchinen und Geräte zur Boden⸗ und 
Pflanzenkultur. 1921. 139 Selten e 655 N 16 


Band 2: Die Mafchinen zum Mähen, zur Heuwerbung und zum 
Ernten der Wurzelfrüchte. 1923. 119 Selten 655 N17 


Band 3: Die Maſchinen zur Körner⸗ und Samengefoinnung, 
zum Bergen und Preſſen von Heu, Stroh u. oͤgl. und zur 
Fufferbereitung. Ankriebsmaſchinen. 1924. 135 Seiten 655 N 15 
Einfache Beſchrelbung der Arbeitswelfe der landwirtſchafkllchen Maſchlnen. 


A. Hegele, Die Drehbank. Mit vielen Abbildungen Skizzen, und 
Zeichnungen im Text u. auf Tafeln. 6. Aufl. 1922. 234 S. 655 N 20 


Bringt dle Geſchichte der Drehbank, ihren Aufbau und lhre Handhabung nebſt 
zahlrelchen Berechnungskabellen. Beſtimmt für Elſendreher, Mechaniker und 
Maſchlnenſchloſſer, für Werkmelſter und Betrlebslelter und namentlich ſolche, dle 
es werden wollen. Mathematlſche Borkenntalffe werden nicht vorausgeſetzt. 


Karl Sachſe, Die Automaten Syſtem Spencer und Brown & 
Sharpe. Mit Figuren im Text und Belſpielen. 1925. 68 S. Das 
Einrichten von Automaten. Tell 1.) (Werkſtattbücher) 655 N27 
Das Buch behandelt ole automatklſchen Drehbänke. 


Willy Hippler, Wlrtſchaftliche Ausnutzung der Drehbank. Mit 
Abbildungen im Texk und auf Tafeln. 3. umgearbeitete und 
erweiterte Auflage. 1923. 259 Seiten. Die Dreherei und ihre 
Werkzeuge. Teil 1.) 655 N 24 


„Das Buch verlangt ernſtes Studlum, gelſtige Mitarbeit, kommt aber dem 
Leſer burch dle lebenoͤlge, Intereſſe erweckende Art der Darſtellung entgegen.“ 


Fritz Wegeleben, Die Nationaliſierung Im Deutſchen Werkzeug⸗ 


maſchinenbau. Dargeſtellk an der Entwicklung der Luoͤwig Loewe 
& Co. A.⸗G. 1924. 172 Selten 12 N 501 


Richard Buſſlen u. Ferdinand Friedrichs, Vorrichtungsbau. 
Mit vielen Abbildungen und Tafeln. 2. durchgeſehene und 
erweiterte Auflage. 1920. 216 Seiten 655 N 30 


Bettlebsleltern, Vorrlchtungskonſtrukteuren und Melſtern erläutert das Buch 
Searbeltungsvorrichtungen und Ihre Elnzelelemente für dle raklonelle Serlen⸗ und 
Maſſenfabelkation. 


B. Buxbaum, Der deutſche Werkzeugmaſchinen⸗ und Werkzeug⸗ 
bau im 19. Jahrhundert. In: Belträge zur Geſchichte der 
Technik und Induſtrie. Band 9: Seite 97-129 35 N 194 

B. Burbaum, Der amerikaniſche Werkzeugmaſchlnen⸗ und Werks 
zeugbau im 18. und 19. Jahrhundert. In: Belträge zur 
Geſchlchte der Technik u. Induſtrle. Band 10: S. 121-154. 35 N 202 

B. Buxbaum, Der engliſche Werkzeugmaſchinen⸗ und Werkzeug⸗ 
bau im 18. und 19. Jahrhundert. In: Belträge zur Geſchichte 
der Technik und Induſtrle. Band 11: Seite 17-142 35 N 214 


Elektrotechnik 171 


Elektrotechnik 
Inhalt 

Selte 

J. e Allgemeines. Hllfskenntniſſe und Hllfs⸗ 

r . 

II. Das Geſamtgeblet: Aufgaben, Einführungs⸗ und Anregungs⸗ 
ſchriften, Lehrbücheeerrrk upp 172 

III. Schwachſtromelektrokechnik: Telegraphie und Fernſprech⸗ 
Weſ- ens er 173 

IV. Starkſtromelektrotechnik: Elektriſche Maſchlnen. Elektriſche 
Beleuchtung und Helznmgansds 174 
V. Leitung des Stromes 170 

VI. Schalt⸗, Negulier⸗ und Schutzvorrichtungen. Meßkunde 
und Prüfungsweſe aa. 170 
VII. Spezlalzwelge der Elektrotechnlt 177 


I. Geſchlchtliches. Allgemeines. Hilfskenntniſſe und Hilfs⸗ 
0 mittel 
(8 665 Aus der Geſchlchte der Elektrotechnik und ⸗Induſttle — § 671 Kalkulatlon 
— 8 680 Nachſchlagewerke, Tabellen und Normallen) 
8 665 
Conrad Matſchoß, Die gefhichtlihe Entwicklung der Allgemeinen 
Elektrizitätsgeſellſchaft in den erſten 25 Jahren Ihres Beſtehens. 
In: Beiträge zur Geſchichte der Technik und Induſtrle. Band 1: 
Selte 53-72 35 N 116 


Conrad Matſchoß, Geſchichtliche Entwicklung der Berliner 
Elektrizitätswerke von ihrer Begründung bis zur Übernahme 
duch ole Stadt. In: Belträge zur Geſchlchte der Technik und 
Induſtrle. Band 7: Selte 1-24 35 N 178 

Conrad Matſchoß, Werner Siemens. 1920. 193 Selten 4 N 261 
Ein turzgefaßtes Lebensbild, aus Anlaß der 100. Wlederkehr von Werner 

Slemens' Geburtstag verfaßt. - 

8 671 

Fritz Hoppe, Wie ſtellt man Projekte, Koſtenanſchläge und 
Betriebskoſtenberechnungen für elektriſche Anſchlußanlagen auf? 
9. bollſtändig umgearbeltete Auflage 1923. 705 Selten 67 N 20 
Ein umfaffen 

Nachfelage 1 g des, aus der Praxls geſchöpftes und für die Praxls beftimmtes 

8 680 

Elektro⸗Jahrbuch. Herausgegeben von A. Joly unter Mitwlrkung 
von Induſtrle, Handel, Behörden und Verbänden. Jahrgang 
1923/24. 493 Selten Lesesaal 


Das reichhaltige Jahtbuch, ein Nachſchlage⸗, Austunftes und Adreßbuch für 
dle elektrotechniſche Induſtrie, enthälk unter anderem auch Kapitel über: Fach⸗ 
begriffe Elektelzltätswlrtſchaft | Verbände / Fachliteratur | Bezugsquellen. 
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Deutſcher Kalender für Elektrotechniker. Begründet von 
F. Uppenborn. Herausgegeben von G. Dettmar. 42. Jahrgang 
1925/26. Mit 300 Textabbildungen. 1925. 708 S. Lesesaal 


II. Das Geſamtgeblet: Aufgaben, Einführungs⸗ und 
Anregungsſchriften, Lehrbücher 
(8 690 Elektrizität im Haufe und käglichen Leben — 8 693 Aufgaben — 8 695 
Einführungen — & 697 Lehrbücher) 
8 690 
M. Anthes, Elektriſches Kochen und Heizen. 1922. 81 S. 690 N 15 


Die Schelft iſt für den Laien als Wegwelſer für Auswahl und Behandlung 
elektelſcher Koch⸗ und Helzapparate geeignet. 


9 693 
J. Süchtlng, Aufgaben aus der Maſchinenkunde und Elektro⸗ 
technik. Mit Abbildungen. 1924. 235 Seiten 540 N 651 


Eine Sammlung für Nichtſpezlallſten nebſt ausführlihen Löſungen. 


Eugen Baumgartner, Elektrotechniſche Skizzierübungen. 32 Tafeln. 
2. Auflage 1922 693 N 30 
Das Such enthält für Schüler und zum Selbftuntereicht beſtimmte Skizzen 


einfacher Schalkungen, beſonders der am häufigſten vorkommenden Wecker⸗ und 
Lampenſchalkungen. 


8 695 
Hanns Günther, Elektrotechnik für alle. Mit vielen Abbildungen, 
« farbigen und ſchwarzen Tafeln. 1922. 337 Seiten 695 N 16 


Eine klare, anſchaullche und zugleich volkstümliche Darftellung unſeres Wlſſens 
von der Elektrlzität und Ihren Anwendungen. Setzt keinerlei Vorkennkulſſe voraus. 


8 697 
Wilhelm Lehmann, Die Elektrotechnik und die elektrotechniſchen 
Antrlebe. Mit vielen Abbildungen und Beiſpielen. 1922. 
451 Seiten 697 N 12 


Ein elementares Lehrbuch für techulſche Lehranſtalten und zum Selbſtunterricht. 
Gibt eine Einführung in dle Elektrizitätslehre und behandelt lm Anſchluß daran 
ausführlich Wirkungswelſe und Verhalten der elektrifhen Maſchinen und Apparate. 
Auch die elektriſchen Anktlebe In den verſchledenen Induſtrlen werden eingehend 
beſprochen. Die Konſtruktlon kelkt dagegen zurück. 
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III. Schwachſtromelektrotechnik: Telegraphie und 
Fernſprechweſen 


($ 709 Das Geſamtgeblet — $ 710 Schwachſtromerzeuger: Elemente uſw. — 8 715 
Inſtallatlon und Montage von Schwachſtromleltungen — 8 720 Telegraphle und 
Telephonle — 8 725 Dtahtloſe Telegraphle und Telephonle) 


$ 709 
F. Ambroſlus, Grundzüge der Schwachſtromtechnik. Mit Ab⸗ 
bildungen. 1921. 298 Selten 700 N 20 


Inhalt: Telegraphie / Telephonle / Signalweſen. 

Ein Leitfaden für Studlerende der Elekkrotechulk und für Starkſtromkechalker. 
Seht ſelner Beſtimmung enkſprechend ble Grundlehren der Elektrotechnik, die 
Hauptgeſetze der Phyſik ſowle mathemaklſche Kenntnlſſe voraus. 


9 7¹⁰ 
M. & G.⸗Kalender für Schwachſtrom-Inſtallateure. Heraus⸗ 
gegeben von der Aktiengeſellſchaft Mix & Geneſt. 2. Auflage 1920. 
201 Selten 710 N 15 


Den Hauptteil des Büclelns nimmt eln Kapltel über Spezlal⸗Schwachſtrom⸗ 
technik eln; daneben enthält der Kalender Tabellen, Werkſtattrezepte, Winke zur 
Vorbereitung von Koſtenanſchlägen u. a. 


9 715 
Friedrih Eſche. Der praktiſche Inſtallateur elektriſcher Haus⸗ 
telegraphen und ⸗kelephone. Mit Abbildungen und Tafeln. 4. ders 
mehrte und verbeſſerte Auflage 1922. 208 Selten 715N21 


Ein gemelnverſtänölicher Leitfaden für dle Errichtung und Reparatur elektelſcher 
Hausfignalanlagen nebſt Beſchrelbung der betreffenoͤen Apparate (Bauart und 
Wlrkungswelſe), Materlallen und Schaltungen, ohne Anwendung von Berechnungen. 


Hanns Günther, Die Inſtallation elektriſcher Klingelanlagen. Mit 
Abbildungen. 4. Auflage 1924. 56 Seiten 715 N 30 
Für Elettro⸗Inſtallateure und zum Selbſtgebtauch. 


8 720 
Joſeph Woelck, Wähleramt und Wählvorgang. Mit Abbildungen 
und Tafeln. 2. erweiterte Auflage 1925. 41 Seiten 7 N 70 
Eine Einführung in dle automatiſche Telephonle. 


Richard Hennig, Dle hiſtoriſche Entwicklung der deutſchen Sees 
kabelunternehmungen. In: Belträge zur Geſchichte der Technik 
und Induſtrle. Band 1: Seite 241-250 35 N 117 


Dionys von Mlhälh, Das elekkriſche Fernſehen und das Telehor. 
Durchgeſehen und mit einem Vorwort von E. Neſper. Mit 
Ilguren. 1923. 114 Selten 720 N 50 


Der DBerfaffer ſchlldert feine eigenen Derfuhe und dle anderer Forſcher zur 
Löſung des Problems des Fernſehens. Einen befonderen Relz an das Buch 
dadurch, daß es den Erfinder mitten in feiner entfagungsvollen Tätigkeit zeigt. 


Arthur Korn, Blloͤtelegraphle. Mit Figuren und Abbildungen auf 
Tafeln. 146 Selten. Sammlung Göſchen) 720 N 51 
Behandelt kurz die drahtloſe Blloͤtelegraphle und das Problem des Fernfehens. 
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8 725 
Hanns Günther, Nad'lotechnik. Mit Abbildungen. 79 Seiten. 
(Kosmos⸗Hefſtchen 725 N 10 


Lelchtberſtändllche geſchlchtliche Einführung in die Wellentelegraphle, ihr Weſen, 
ihre Bedeutung, Ihre Anwendungsmögllichkelten und Ihre Zukunftsausſichten. 


Hanns Günther und Franz Fuchs, Der prakkliſche Rablo⸗ 
Amateur. Mit vielen Abbildungen. 16. und 17. vollſtändig ums 
gearbeitete Auflage 1925. 292 Seiten ;25 N 14 
Das Abc des Radloſporks zum ptakklſchen Gebrauch für jedermann. 


Arthur Fürſt. Im Bannkreis von Nauen. Mit vielen Abbildungen. 
1923. 326 Seiten 725 N 25 
Das in anziehendfter Sprache gehaltene Buch führt In ben unberglelchll 

raſch verlaufenden Aufſtleg der Radlotechnlk eln, zeigt dle aa eg ng elle Abel. 


der Radlofachleute und gibt darüber hinaus elne Darſtellung des Lebens und 
der Kulturgeſchlchte unferer Zelt. 


Eugen Neſper, Der Radio-Amateur. Mit vielen Abbildungen. 
6. bedeutend verm. u. verb. Aufl. 1925. 858 S. 725 N 40 
Das Buch trägt den Untertitel „Nadlo⸗Telephonle“. Es ſtellt ein Lehr⸗ und 

Hllfsbuch für Radlo⸗Amateute dar. 

(Hier nur ein kleiner Auszug aus dem Geſamtbeſtand der von den 

Städtiſchen Bücherhallen zu Leipzig geführten Nadlollterakur. Hlerüber 

verlange man das Sonderverzeichnis „Nadio“ am Schalter der 

Gücherel.) 


IV. Starkſtromelektrotechnlk: Elektriſche Maſchinen. 
Elektriſche Beleuchtung und Heizung 


(8 735 Erſte Einführungen und Ratgeber für Lalen, Gewerbetrelbende, Monteure, 
Maſchliniſten uſw. — 9 740 Lehrbuchartlge Einführungen, Lehrbücher — 8 747 
Akkumulatoren — 8 750 Elektriſche Beleuchtung und Helzung) 


8 735 
AEG⸗Hilfsbuch fär elektriſche Licht- und Kraftanlagen. 2. Aus⸗ 
gabe 1925. 385 Seiten 735 N 15 
Inhalt: Stromerzeugungsanlagen Hochſpannungselnrlchkungen | Bemeffung 
und Verlegung von Lelfungen ; Meffungen und Meßgeräte / Motoren. 


Nachſchlagebuch für dle Praxis. Enthält ſehr zahlrelche, anſchauliche Abbildungen, 
zum Tell für elnfachſte Arbeltsborgänge. 


P. Stern, „Slemens Hanoͤbuch“. Elektriſche Inſtallation für Licht 
und Kraft. Mit vielen Abbildungen. 1922. 224 Seiten 735 N 16 


Behandelt dle Inſtallaklon für Licht, Kraft und Helzung in elektelſchen Nieder 
ſpannungsanlagen. 


Paul Seeger, Der praftifhe Elektro⸗Inſtallateur. Mit vielen 
Abbildungen. 2. verbeſſerte Auflage 1923. 366 Seiten 735 N 17 


In bleſem Leitfaden und Hliſsbuch für Elektro⸗Inſtallateure will der Berfaſſer, 
der über elne reiche pädagoglſche Erfahrung verfügt, dem Inſtallateur dle 
mathematlſchen Grundlagen der Elektrotechnik vermitteln, um ihm zu ermöglichen, 
dle Wlrkungswelſe neuer Apparate zu verſtehen. Alle Einzelfälle werden in dem 
Buch ausführlich und an Hand durchgerechneker Belſplele behandelt. 
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Ludwig Hammel, Die Störungen an elektriſchen Maſchinen, 
Apparaten und Leltungen, insbeſondere deren Urſachen und 
Beſeikligung. Mit Abb. 9. Aufl. 1919. 170 Selten 735 N 37 
Für den mik der Wartung der Maſchinen bettauten Maſchlulſten beſtlmmt, 

will das Buch zelgen, wle vorkommende Störungen richtig erkannt und beſeltigt 

werden und wle hier von Anfang an vorgebeugt werden kann. Mit vielen lelcht⸗ 
verſtändlichen Natfchlägen zur Ausbeſſerung techniſcher Anlagen. Auch für In⸗ 
ſtallateure, Monteure und Werkführer recht gut brauchbar. 


Fritz Raskop, Die Reparafuren an elektriſchen Maſchinen, ins⸗ 
beſondere die Herſtellung der Ankerwicklungen an Gleich⸗ und 
Drehſtrommotoren, Kollektorbau, Fehlerbeſtimmung und Prüfung 
elektriſcher Maſchlnen, Rebiſion elektriſcher Krafkanlagen. Mit 
Textfiguren. 3. Auflage 1922. 175 Seiten 735 N 55 
Das Buch iſt aus der Praxis der Werkſtatt entſtanden und für den angehenden 

ober ſchon tätigen Ankerwickler beſtimmt. 


Fritz Raskop, Der Katechismus für dle Ankerwickelel. Mit Ab⸗ 
bildungen. 1920. 145 Selten 735 N 39 


Leltfaden für Öle Herftellung der Ankerwlcklung an Glelch⸗ und Drehſtrom⸗ 
motoren. Stellt eine Ergänzung zu dem vorhergehenden Buche dar. 


8 740 
P. Eversheim, Starkſtromtechnik. 1920. 136 Seiten. Wiſſenſchaft 
und Bildung) 740 N 10 


Karl Meller, Die Elektromotoren in Ihrer Wirkungswelſe und 
Anwendung. Ein Hllfsbuch für Maſchlnentechniker. Mit vielen 
Abbildungen. 120 Selten 740 N 22 


Beſchrelbende Darftellung ohne Berechnungen, für den technlſch Vorgebildeten 
beſtimmt. 


Robert Weigel und K. Wernicke, Handbuch der Starkſtrom⸗ 
technik. Band 1, 2. 


Band 1: N. Weigel, Konſtruktion und Berechnung elektelſcher 
Maſchinen und Apparate. Umgearbeltet von H. Loewe. 4. Auf⸗ 
lage 1924. 532 Selten 740 N 25 

Band 2: K. Wernlcke, Projektierung und Ausführung elek⸗ 
kriſcher Lichts und Kraftanlagen. 2. vollſtändig umgearbeltete und 
erweiterte Auflage 1922. 528 Selten 740 N 26 


Umfaffendes Lehrbuch, das Theorie und Anwendungsbelſplele gibt. Bel den 
Berechnungen wird nur dle nledere Mathematik angewendet. 


8 747 
Richard Albrecht, Die Akkumulatoren für Elektrizität. Mit Figuren. 
2. neubearbeitete Auflage 1918. 122 Selten 747 N 10 


Kommt (als zufammenfaffender Überblid) nur für Lefer in Betradt, dle ſchon 
mlt dem Stoff etwas vertraut find. 


F. E. Kretzſchmar, Die Krankheit des Blel⸗Akkumulakors, ihre 
Entſtehung, Feſtſtellung, Beſeitigung, Verhütung. Für die Prarls. 
2. berbeſſerte Auflage 1922. 176 Seiten 747 N 50 


* 
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8 750 . 
C. Hevers, Die Herftellung der elektriſchen Glühlampen. Gemein⸗ 
verſtändlich dargeſtellt. Mit Abbildungen und Tabellen. 1923. 
216 Seiten 750 N33 


Das Bud behandelt den Stoff unter Berückſichtlgung der Bakuumſplral⸗ 
Draht⸗ und Gasfüllungslampen, der Drahtfabrikatlon ſowle der Berechnung des 
Leuchtkörpers. — Anhang: Lumlneſzenzlampen. 


F. Knepper, Die Fabrikation und Berechnung der modernen 
Metallorahtglühlampen einſchließlich der Splraloͤraht⸗ und der 
Halbwattfüllungslampen. Mik Abbildungen und Tabellen. 1922. 
158 Seiten 750 N 34 


M. Anthes, Elektriſches Kochen und Heizen. 1922. 81 S. 690 N 151 
Für den Lalen als Wegwelſer für Auswahl und Behandlung elektelſcher Koch⸗ 

und Helzapparate geeignet. 

W. Heepke, Handbuch der elektriſchen Raumhelzung. Mit Abb. 
2. vollſtändig neubearbelkete Aufl. 1923. 264 Selten 750 N 30 
Behandelt dle Bauart der Leltung und Heizkörper, dle Anwendungsgeblete 

elektriſcher Helzung und vor allem auch dle für die Wärmewirſchaft wichtigen 

Wärmefpeicher. 

Oswald Meyer, Elektriſche Öfen. 1922. 133 Selten. Sammlung 
Göſchen) 750 N 51 


V. Leitung des Stromes 
8 765 Leltungen: Drähte, Kabel — 8 770 Iſollet mittel) 


8 765 
Frleoͤrlch Weickert, Berechnung elektriſcher Leitungsquerſchnitte. 
6. Aufl. 1921. 75 S. (Bibliothek der geſamten Technik) 765 N 15 
Für Monteure und Werkführer elektrlſcher Anlagen beſtlmmk; fett keine 
theoretlſchen Kennkulſſe voraus. 
8 770 
Die Iſolierſtoffe der Elektrotechnik. Herausgegeben im Auf⸗ 
trage des elektrotechniſchen Vereins von Harald Schering. Mit 
Abbildungen. 1924. 392 Selten 770 N 


Nlederſchrift von Vorträgen, dle für Studlerende und Elektrotechniker gehalten 
wurden. Behandelt ole theoretlſchen Grundlagen und glbt dann elne Beſchrelbung 
der berfchledenen Iſollerſtoffe. 


VI. Schalt⸗, Regulier- und Schutzvorrichtungen. Meß⸗ 
kunde und Prüfungsweſen 
8 773 Schalt⸗, Reguller⸗ und Schutzvortichtungen — 8 775 Meßkunde und 


Prüfungsvorrichtungen) 
8 773 
Eugen Baumgartner, Elektrotechniſche Skizzierübungen. 32 Tafeln. 
2. Auflage 1922 638 N 301 


Sklzzen einfacher Schaltungen, beſonders der am häuflgſten vorkommenden 
Wecker⸗ und Lampenſchaltungen. Für Schller und zum Selbſtunkercicht beſtimmt. 
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F. Nlethammer, Schalkanlagen in elektriſchen Betrieben. Mit 
Abblloͤungen. 1920. (Sammlung Göſchen) Heft 1, 2. 


Heft 1: 67 Seiten 8 773 N 15 
Heft 2: 79 Seiten 222778 N 16 


Inhalt des erſten Heftes: Allgemeines / Schaltpläne / Elnfache Schalttafeln. 

Inhalt des zwelten Heftes: Schaltanlagen für hohe Spannungen und große 
Leltungen / Schaltkäſten / Schutzborrichtungen. 

Die Theorle der Schaltung wrd kürzer behandelt, hauptſächllch werden dle 
Schaltanlagen beſchrleben. 


Emil Koſack, Schaltungen von Glelch⸗ und Wechſelſtromanlagen. 
Dynamomaſchlnen, Motoren und Transformatoren, Licht⸗ 
anlagen, Kraftwerke und Umformerſtatlonen. Ein Lehr⸗ und 
Hllfsbuch. Mit Abbildungen. 1922. 155 Selten 773 N 17 
Behanbelt die Theorie der Schaltungen und Ihre Anwendungen. 


8 778 
W. Selbt, Elektro⸗Praktikum. Mit Abb. 1922. 121 S. 775 N 14 


Laut Vorwort für die Ausbildung des elekkrotechniſchen Nachwuchſes, für 
Laboranten, Monteure und Elektrolnſtallateure beſtimmt, denen es eln Ratgeber 
für praktlſche Meſſungen an elektrlſchen Apparaten und Maſchlnen fein will, 


Georg Kelnath, Die Technik der elekkriſchen Meßgeräte. Mit 
vielen Abb. 2. erweiterte Auflage 1922. 477 S. 775 N 24 
Dorzugswelſe für den Unterriht an den Fachſchulen für felnmechanlſche Technik 

beſtimmk, bringe das Buch umfangreiche Mittellungen über den konſtruktlben 

Aufbau, dle Egenſchaſten und Bewerkung ber direkt anzelgenden und ſelbſt 

ſchrelbenden elektrlſchen Meßinſtrumente. Als Anhang werden auch dle Meß⸗ 

methoden behandelt. 


VII. Spezialzweige der Elektrotechnik 


8 790 
Arthur Fürſt, Elektriſche Bahnen. In des Berfaffers: „Das Welt⸗ 
reich der Technik.“ Band 2: 329-421 Seiten 65 N 251 


178 Die Bücherhalle 


Fahrzeuge und Verkehrsmittel 


Inhalt 

Selte 

I. Allgemeines 178 

II. Automobile und Fahrräder 178 
III. EiſenbahnenlNnaNnn 5 170 
IV. Schiffe und Schlffbau 181 
V. Luftſchlffaht te. 182 
VI. Poſtweſen 183 


J. Allgemeines 


9 790 


Otto Blum, Der Weltverkehr und feine Technik im 20. Jahr⸗ 
hundert. Mit Abbildungen. 1921. Band 1, 2 


Band 1: 300 Seiten 790 N 29 

Band 2: 309 Seiten Bünde — 790 N21 

Inhalt des erſten Bandes: . Se Die wlch⸗ 
tigſten Tatſachen der Derkehrsgeſchlchte / Die Elſenbahnen. 

2 Inhalt des zwelten . Der Seeverkehr Blunenſchlffahrt / Die Stellung 


Deukſchlands im Verkehr | Berkehrspollkik Verkehr und Siedlungen / Bezle⸗ 
hungen zwiſchen Kultur, Technik und Verkehr. 


II. Automobile und Fahrräder 


$ 800 


Th. Lehmbeck, Der Automobilmotor. 7. neubearbeitete Auflage 1925. 
Mit Abb. 245 Selten. Autotechniſche Bibllotheh⸗ 500 N 24 


Zac. Schwaiger, Störungen am Kraftwagen und feinen Teilen. 
2. erwelterte Auflage 1920. 180 Selten. (Autotechniſche Blbllo⸗ 
thel 800 N 35 
Angaben über Merkmale, Urſachen und Abhilfe der Störungen. 


A. Heller, Motoren und Zubehör. Mit vielen Abbildungen. 2. ver⸗ 
mehrte und verbeſſerte Auflage 1925. 438 Selten. Motorwagen 
und Fahrzeugmaſchinen für flüſſigen Brennſtoff. Ein Lehrbuch 
für den Selbſtunterrlcht und für den Unterricht an techniſchen 
Lehranſtalten. Band 1.) 800 N 23 


Wlſſenſchaſtliches Werk, das Theorie und Konſtruktion des Kraſtwagens 
behandelt. 
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Walter Schuricht, Das Motorrad und feine Behandlung. Mit 
Abbildungen. 5. umgearbeltete Auflage. 245 Seiten. Autotech⸗ 
niſche Bibliothek) 500 N 50 


C. W. Bogelſang, beicht⸗Motorräder. Mit Abb. und Tafeln. 
1923. 182 Seiten. Volckmanns Kraftfahrerbibliothel ) %% N 52 


Beſchrelbung für Lalen; das Leiht-Motorrad Ift In der Schrift von Schurlcht 
nur ganz kurz behandelt. 


Kurt Hanfland, Das Motorrad und feine Konſtruktlon unter 
Berückſichtigung des Fahrrads und Selkenwagenbaues ſowie der 
Sonderkonſtruktionen. Mit vielen Abbildungen und Konſtruktlons⸗ 
kafeln. 2. gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage 1925. 
612 Seiten 800 N 56 


Ausführliche beſchrelbende Darftellung ohne Berechnungen. Auf etwa 75 Seiten 
toltd auch der Bau bes einfachen Fahrrades behandelt. 


Arthur Fürſt, Das Fahrrad. In des Verfaſſers: Das Weltreich 
der Techulk. Band 2: Selte 55-66 65 N 252 


0. 


III. Elſenbahnen 


(8 810 Allgemeines und Geſchlchtliches — $ 820 Techniſches des Elſenbahnbaues — 
8 825 Kleln⸗ und Skraßenbahnen) 


9 910 


K. Schreber, Die Eiſenbahn. Mit Abbildungen. 132 Selten. 
MNaturwiſſenſchaftlich⸗techniſche Volksbüchereh 510 N 10 


Arthur Fürſt, Die Welk auf Schienen. Mit Abbildungen. 1918. 
539 Seiten 610 N 12 


Elne Darſtellung der Eineihfungen und des Betriebes der Eiſenbahnen des 
Fernbetkehrs, nebſt elner Geſchichte der Elſenbahn. 


Die Lokomotive in Kunſt, Witz und Karikakur. 1922. 
128 Selten. Feſtſchrift, erſchlenen anläßlich der Ablieferung der 
10000. Lokomotive der Hannoverſchen Maſchinenbau A.⸗G. Hano⸗ 
mag) 310 N 30 
Eine Zufammenftellung von ernſt⸗ und ſcherzhaften Blldern, Gedichten und 

Proſaſtücken, ole ſich auf die Lokomotive bezlehen. Die Sammlung enthält blel 

kulturgeſchlchtlich Intereffantes Materlal und iſt elne vortreffliche Ergänzung zu 

Arthur Fürſts anzlehendem Werk: Die Welt auf Schienen. 


Walter Strauß, Von elſernen Pferden und Pfaden. Mit 420 
Kunſtöruckkafeln. 1924. 124 Selten 810 N 31 


Lebensbllber aus dem Relche der Lokomotive. Das Buch enthält zahlreiche 
Origlnalbelkräge bedeutender Elſenbahnmaler und sdichter, ſowle von Berkretern 
der beutſchen Induſtrle, ſchwelzerlſcher und öſterrelchiſcher Bahnen. Es zeigt 
die Entwicklung der Lokomotlben und bringt außerdem Aufnahmen bon 
Tunnels, Brücken, Alpenbahnen uſw. Der Text gibt Im plaudernder Welſe 
Erläuterungen dazu. 8 
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Enzyklopädie des Eiſenbahnweſens. Herausgegeben bon Vlktor 
von Röll. 2. Auflage 1912-1923. 10 Bände. Jeber Band unge⸗ 
fähr 500 Seiten Lesesaal 
Alphabetiſches mit Tegkfiguren und Tafeln ausgeſtaktetes Leriton über das 


Geſamtgeblet elnſchlleßlich aller techniſchen Sondergeblete, dle Anteil am Aufbau 
des geſamten Elſenbahnweſens haben. 


Arthur Fürſt, Die Fernelſenbahn. In des Berfaffers: Das Welt⸗ 
reich der Technik. Band 2: Seite 143-325 65 N 254 


8 820 


W. Kochenrath, Telegraph, Fernſprecher und andere Schwach⸗ 
ſtromanlagen. 1915. 116 Seiten. (Grundzüge des Elſenbahnbaues, 
Band 3. — Band 1, 2 ſiehe im Hauptverzeichnis.) 820 N12 u 


Karl Becker, Dle Eiſenbahnſicherungsanlagen. Mit Abbildungen. 
1920. 232 Seiten 820 N 30 
Ein Lehr⸗ und Nachſchlagebuch zum Gebrauch In der Praxis, im Bureau und 


bel der Dorberelkung für den techniſchen Elſenbahndlenſt ſowle für den Unterricht 
und de Übungen an kechniſchen Lehranſtalten. 


9 828 
Arthur Fürſt, Die Straßenbahn. In des Derfaſſers: Das Welt⸗ 
reich der Technik. Band 2: Seite 425 - 501 65 N 253 


H. Bombe, Die Entwicklung der Straßenbahnwagen. In: Bei⸗ 
kräge zur Geſchichte der Technik und Induſtrle. Band 5: Selte 
244 — 297 35 N 158 


P. Stephan, Die Drahtſellbahnen (Schwebebahnen), ihr Aufbau 
und ihre Verwendung. Mit blelen Abblloͤungen und Tafeln. 
3. verbeſſerke Auflage 1921. 489 Selten 525 N 80 


Ausführliches Werk, das In erfter Linle den Nichtfachmann über dle Ein⸗ 
eichtung der Drahtſellbahnen und ihre Anwendͤungsmögllchkelten unterrichten will. 
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IV. Schiffe und Schiffbau 


8 835 
K. Schreber, Das Seeſchlff und der Seeverkehr. Mit Abbildungen. 
906 Seiten. Thomas Volksbücher) 835 N 11 


Adolph Brig, Praktiſcher Schiffbau, Bootsbau. Mit Textabb. 
6. umgearbeltete Auflage 1921. 370 Selten 835 N 20 


Das Buch iſt nicht nur für Fachleute, ſondern für alle beſtimmt, dle dem 
Booksbau Intereſſe entgegenbringen; es beſchrelbt ole verſchledenen Arten der 
Boote und behandelt deren Konſtruktion, Bau und Inſtandͤhalkung. 


Heinrich Herner, Schlffbau. 3. Auflage 1922. 212 Selten. 
Bibliothek der geſamten Technih 835 N 22 


Der erfte Tell des Buches (praktiſcher Schiffbau) iſt auch dem Lalen, der 
ſich für den Gegenſtand Interefflert, zugänglich. Der zwelte Tell vermittelt dle 
theoretifhen Grundlagen des Schlffbaues. 


Siegbert Welſch, Die Maſchlnen der Flußfahrzeuge und der 
kleineren Seeſchlfſe, deren Keſſel und Hllfsmaſchinen. 1923. 
315 Seiten 835 N 40 
Überſicht über Wirkungswelſe, Berechnung und Konſtruktlon det Dampf⸗ 

kolbenmaſchlnen, Keſſel und Hllfsmaſchlnen für Fluß⸗ und klelnere Seeſchlffe. 

Verbrennungsmaſchlnen nur anhangswelſe in ihrer Verwendung als kleinere 

e behandelt. Lelchtverſtänollche Darftellung mit zahlrelchen guten Ab⸗ 
ungen. 


J. Ackeret, Das Notorſchlff und feine phyſikaliſchen Grundlagen. 
ME einem Vorwort von L. Prandtl. Mit Abbildungen 1925. 
48 Selten 835 N 50 
Die kleine Schrelſt verſucht eln ſehr ſchwlerlges Geblet, oͤle Strömungslehre, 


ohne mathematiſche Entwicklungen dem Lefer nahezubrlngen. Der klelnere Tell 
des Buches iſt dem Bau des Notorſchlffes gewidmet. 


Georg Gehlhoff u. Ferdinand Thilo, Die deutſchen Leucht⸗ 
feuer. In: Die Technik im 20. Jahrhundert, herausgegeben 
von A. Miethe. Band 5: Seite 232 260 Lesesaal 
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V. Luftſchiffahrt 


Allgemelnes und Hlſtorlſches — lin und ſeln L — 
e e eee nee 


9 880 


Einführung In oͤle Luftfahrt. Unter Mitwirkung von Ernſt 
Brandenburg u. a. mit Geleitworten von Hugo Eckener und 
Hugo Junkers im Auftrag des deutſchen Luftfahrtverbandes 
herausgegeben von Johannes Poeſchel. Mit Karten, Skizzen 
und Abbildungen 1925. 180 Seiten 850 N 17 


Engberding. Luftfhiff und Luftſchlffahrt in Vergangenheit, Gegen⸗ 
wart und Zukunft. Mit Abbildungen im Text und auf Tafeln. 
1926. 272 Selten. 850 N 23 


Eine allgemelnberſtänollche Einführung in das moderne Luftfhiffiefen und 
feine großen Probleme. Der Lefer ſoll einen Überblick darüber erhalten, wle ein 
mobernes Luftſchlff ausſleht und was es lelſten kann. Im Vordergrund ſteht dle 
deutſche Arbelt der Gegenwart auf dem Geblet des Luftfhiffbaues, Dergangenhelt 
und Ausland werden nur kurz behandelt. 


Jahrbuch für Luftverkehr. 1924. Herausgeber: Fiſcher von 
Pokurzyn. u. Joſeph M. Jurlnek. 394 Seiten 850 N 36 


32 gemeinverftändlihe Auffäge in folgender Grupplerung: Hlſtoelſch⸗kechniſcher 
Rückblick / Der internationale Luftverkehr der Gegenwart / Luftverkehrspolltlk und 
Otonomle / Volkswlrtſchaftliche Zuſammenhänge | Tehnifhe Fortſchritte ! Länder 
und Städte / Sonderaufgaben des Flugzeugs. 


C. Eberhardt, Luftſchiffahrt. Mit 38 Figuren. 1921. 117 Selten. 
(Sammlung Söſchen) 850 N 51 
Behandelt vorwlegend ble theoretlſchen Grundlagen der Luftſchlffahrt. 


Richard Hennig, Belträge zur Frühgeſchichte der Aeronautlk. 
In: Belträge zur Geſchlchte der Technik und Induſtrle. Band g: 
Seite 100-116 35 N 188 


8 870 


Bruno Pochhammer, „ZR 3“ das deutſch⸗amerlkanlſche 
Verkehrsluftſchiff. Sein Entſtehen und feine Zukunft. 1924. 
112 Selten 870 N 20 
Gemeinverftändliche Beſchrelbung des Luftſchlffes an Hand vieler Abbildungen. 


L. Dürr, 25 Jahre Zeppelinluftfhiffbau. Mit Abbildungen. 1924. 
83 Selten 870 N 29 
Der langjährige Mitarbeiter des Grafen Zeppelin legt in dleſem Buch ſelne 

Erfahrungen Im Luftſchlffbau nieder; eln gewlſſes Maß von technlſchen Kenntnlſſen 

wird vorausgeſetzt. 

$ 990 


Arthur Fürſt, Das Flugzeug. Mit Abbildungen. 1925. 140 Seiten. 
(Wege zum Wiffen 880 N 14 
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H. G. Bader, Flugzeugbaukunde. Mit Abbildungen. 1924. 
122 Selten 880 N 22 


Eine Einführung für den mathematlſch und kechnlſch vorgeblldeten Lalen In 
das Seblet der Flugtechnlk. 


W. v. Langsdorff, Das Lelchtflugzeug für Sport und Relſe. 
2. vermehrte Auflage 1925. 224 Selten. (Sammlung Bücher der 
Umſchau über Fortſchelkte in Wiſſenſchaft und Technik) 880 N 7 


C. Eberhardt, Flugtechnik. Mit Figuren. 1921. 99 Selten. 
(Sammlung Söſchem 880 N 48 


Behandelt vorwlegend dle Theorle der Motorflugzeuge, kürzer lhre Kon⸗ 
ſttuktlon. Kenntnis der Mathematlk wird vorausgefeht. 


Alfred Gymulch, Der Gleit⸗ und Segelflugzeugbau. Mit Abs 
bildungen und Tafeln. 1925. 226 Seiten. (Sibllothek für Luft⸗ 
ſchiffahrt und Flugtechnih 880 N 60 
Geeignet zur Einführung in das Segelflugweſen. Neben Konſtruktlon und 

Bau des Segelflugzeuges wird auch ſelne geſchichtliche Entwicklung behandelt. 

Th. b. Kärmän, Über den mototloſen Flug. 1922. 12 Selten 880 N 65 


Kurt Wegener, Die Grundlagen des Segelfluges. Mit Ab⸗ 
bildungen. 1923. 70 Seiten 880 N 66 
Eine Einführung In dle Probleme des mokotloſen Fluges für den mathematlſch⸗ 

phyſlkallſch Borgebildeten. 

Walter Georgli, Der Segelflug und feine Kraftquellen im Luft⸗ 
meer. Mit Abbildungen. 1922. 88 Seiten. (Klafings flugtechulſche 
Bücher) 880 N 68 
Dorleſungen über Erſchelnungen und Vorgänge Im Luftmeer, dle für den 

Segelflug von Bedeutung find. Borausgeſetzt wird Dertrauthelt mit den Grund⸗ 

zügen der Phyſik. 

Bentivegni, Das Flugweſen. In: Die Technik im 20. Jahr⸗ 
hundert, herausgegeben von A. Miethe. Band 6: Selte 
341-400 Lesesaal 


VI. Poſtweſen 
8 905 
Slebliſt, Das Poſtweſen. 2. Auflage 1918. 137 Selten. Aus 


Natur und Gelſteswelt) 905 N 10 


Entwidlung und Organlſatlon des Poſtweſens. Die techniſchen Einzelhelten 
des Betrlebes werden nicht beſchrleben. 


* 
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Kleine Mitteilungen 


Am 18. September 1925 fand im Anſchluß an dle Leipziger Büchereifeler 
dle Jahresvetſammlung der Deutſchen Zenkralſtelle für volkstümliches Büchetel⸗ 
weſen in den Räumen der neuen III. Städtifhen Bücherhalle ſtatk. Die Ders 
ſammlung faßte Entſchlleßungen zur Frage des volksblbllothekarlſchen Perſonals 
und feiner Ausbildung ſowle zur Angelegenheit Noroͤweſtdeutſches Dürethaus. 
Ein ausführlicher Bericht über dle Jahresverſammlung wird In elner der nächſten 


Nummern erſchelnen. 
* 


Die Landesgruppe Sachſen der Deukſchen Zenktalſtelle halte für den 19. und 
20. September die fächflihen Berufsgenoſſen zu elner Tagung ſächſiſcher Bolks⸗ 
blbllothekare nach Leipzig eingeladen. Die Tagung begegnete größtem Inkereſſe. 
Unter anderen ſprach auch der Leiter der ſächſiſchen Landesſtelle für freies 
Volksbllöͤungsweſen, Herr Reglerungstat Dr. Kaphahn. Die Jahres verſammlung 
der Landesgruppe ſchloß ſich an oͤleſe Tagung an. Über beide Vetanſtaltungen 


werben wir noch berichten. 
** 


Im Anſchluß an elnen Elnführungslehrgang, den dle Staatliche Berakungs⸗ 
ſtelle für die Reglerungsbezirke Köln, Koblenz und Trier In Verbindung mit der 
Unterclchtsabkellung der Deutſchen Zentralſtelle veranftaltete, fand am 30. Oktober 
dle Jahresverſammlung der Preußlſchen Volksbücherel⸗Verelnigung in Köln fat. 
Ein Bericht darüber iſt uns in Ausſicht geſtellt. 


* 


Deutſche Zentralſtelle für volkstämliches Büchereimefen und Elnkaufshaus 
für Volksbücherelen find von der ſächſiſchen Landesſtelle für freies Dolks⸗ 
bildungsweſen mit der Durchführung elner Amtlihen ſächſiſchen Boltsbücherels 
hilfe beauftragt. Auf dle dabei zur Anwendung gelangten Grundſätze und die 
damit gemachten Erfahrungen werden tolc fpäter zurüdtommen. 


* 


Zur Leitung der Skäotiſchen Bolksbüchereien In Breslau {ft Herr Dr. Rudolf 
Angermann, bisher Dlrekkor der Staötbücherel In Hagen und Lelter der Amkllchen 
preußiſchen Zenttalberatungsſtelle für dle Provinz Weſtfalen, berufen worden. 
Dr. Angermann iſt Mitglied des Berwalkungsausſchuſſes der Deutfchen Zentcals 
ſtelle für volkstümliches Bücherelivefen. 

* 


Wir bitten zu beachten: Die neue Adreſſe der Geſchäftsſtelle der Zentral⸗ 
ſtelle Iſt: Lelpzig⸗Gohllis, Klchterſtraße g. Dleſe IfE jet auch ole Abdreffe des 
Einkaufshauſes für Volksbücherelen. 

* 

Dleſer Nummer llegk eln Prelsſchlüſſel des Elnkaufshauſes zum Nachkeags⸗ 
verzelchnis 1925 des Kakalogs „Technik, Handwerk, Gewerbe“ bel, den wit der 
Geachkung unſerer Leſer beſonders empfehlen möchten. 
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